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本傑に悉付されているマニュアルを、目的にあわせてご利用<ださい 


ご賄入いただいたモデルじよっては、下記外にもマニュアルが添付されている 
場合があります。詳しくは、『はじめにお読みください』「7.マニュアルの使用方法」 
をご覧くださし、。 

♦添が品の確認、本機の接続、 Windows のセットアップ 
-► 『はじめにお読みください』 

♦本磯を安全に使うための情報 
-► 『を全にお使いいただくために』 

♦ Windows の基礎知識、基本的な操作方法 

Microsoft 社製『ファーストステップガイド』または『クイックスタートガイド』 

♦本機の各部の名称.機能、システム設定 (BIOS 設定）、 AT コマンド 
-►『活用ガイドハードウ： L ア編』（電子マニュアル） 

♦本機にインストール/添かされているアプリケーションの削除/追加、他の 
0S のセットアップ方法 

"►『活用ガイドソフトウェア編』（電子マニュアル） 

♦ トラブル辭ミ夫方法 

"►『活用ガイドソフトウェア編』（電子マニュアル） 

♦再セットアップでま 

"►『活用ガイド再セットアップ編』 


このマニュアルです 

♦本機の機能を拡張する機器の取り付け方、内部構造の説明 
今『ハードウ I ア 拡張ガイド J (電子 マニュアル） 


♦ディスプレイの利用方法 

-►'液晶ディスプレイ、 CRT ディスプレイがあり、マニュアルが添付されてい 
ます。ご使用のモデルじより異なります。 

♦選択アプリケーション（ワードプロセッサ/表計算ソフトウェア)の利用方法 
-► Office Personal 2003、 Office XP Persona し Office XP Professional 
があり、マニュアルが添がされています。ご使用のモデルじより異なり 
ます。 

♦パソコン に関する相談窓口、故障時のサービス絕および、 NEC の企業向け 
パソコン 関連総合 サイト 「NEC 8 番 街」 のご 案内 
吟 『NEC PC あんしんサポート j 


- Microsoft 関連製品の情報に ついて- 

次の web サイト （Microsoft Press) では、一般ユーザー、ソフトウエア開発者、 
技術者、およびネットワーク管理者用に、 Microso れ関連製品を活用するための書 
籍やトレーニングキットなどが紹介されています。 
http://www.microsoft.com/japan/info/press/ 











はじめに 



このマニュアルは、本構の内部構造および本機の機能をあ張する機 
器の取り付け方を説明しています。 

このハードウエア拡張ガイドは、な下の機種について書いてあり 
ます。 


PC 98 -NX シリーズ Mate 

MY 32 Y / G - D , MY 28 Y / G - D . MY 30 V / B - D , MY 26 V / B - D , 

MY 24 X / B-D 

PC 98 -NX シリーズ Mate R 
MY 26 V / R - D . MY 24 X / R-D 


選択アプリケーシヨン、本機の仕様については、お客様が選択できる 
ようになっているため、各モデルの仕様にあわせてお読みください。 

仕様についての詳細は、 『 Mate/Mate R 電子マニュアル』の「機能仕 
様一覧」をご覧ください。 


853-81 0602-082 -A 


2003年10月初版 


このマニュアルの表記について 


♦このマニュアルで使用している記号 

このマニュアルで使用している記号や表記には、巧のような意巧があります。 

り子でル'! してはいけないことや、注意していただきたいことを説明して 

います。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、 
作った データの 消失、巧用しているアプリ ケーションの 破读、 
バソコンの 破損の可能性があります。また、全体に関する注意 
について は、「注意事項」としてまとめて説明しています。 

利用の参考となる補足的な情報をまとめています。 


♦このマニュアルで使用している表記の意巧 


本機 

次の機種を指します。 

PC98-NX シリーズ Mate 

MY32Y/G-D、MY28Y/G-D、MY30V/B-D. MY26V/B-D. 
MA24X/B-D 


PC98-NX シリーズ Mate 民 

MY26V/R-D、MY24X/R-D 


* 本機がどのモデルに該当するかは、型番を調べればわかりま 
ず。型番の調べ方•読み方については、『はじめにお読みくだ 
さい』をご覧ください。 

本体 

ディスプレイやキーボードなどの周辺機器を含まない Mate、 
または Mate 民を指します。 

FAX モデル 

FAX モデムボードが実装されたが態でご購入1 、すこたいれ デル 
です。 

RAID モデル 

IDE RAID ボードが実装されたが態でご購入 L がこだいたモデルで 
す。 

DVD マルチドライブ 
モデル 

DVD マルチドライブモデルが搭載されたが態でご購入いただい 
たモデルです。 

スリムタワー型 
(高拡張性タイプ） 

次の權種を指します。 

MY32Y/G-D、MY28Y/G-D 

スリムタワー型 

次の磯種を指します。 

MY30V/B-D、MY26V/B-D、MY24X/B-D 

Mate R スリムタワー型 

次の磯種を指します。 

MY26V/R-D、MY24X/R-D 










「スタート」ボタンー 
r マイコンピュータ」 


Windows XP の「スタート」ボタンをクリックし、表示された 
メニューから「マイコンピュータ」を選択する操作のことです。 


「スタート」ボタンー 
「設赴- 


「コント ロール パネル」 


Windows 2000の「スタート」ボタンをクリツクし、表示された 
メニユーから「設定」を選択して表巧されたサブメニユーから「コ 
ン トロール パネル」を選択する操作のことでず。 


『』 『』で囲んである文字は、マニュアルの名称を指します。 


「アプリケーション 

CD-ROM」 


本禪添付 ■の 「アプリ ケ ーション CD - ROM / マニュアル CD - ROM 」 
を指します。 


♦このマニュアルの本文中で、略して表記されている製品名称 


本文中の表記 正式名称 


Windows Microsoft ® " Windows ® XP Professional operating system 
日本語版、および Microsoft ® Windows ® XP Home Edition 
operating systemB 本語版、および Microsoft ® Windows ® 2000 
Professional operating system 日本語版、および Microsoft ® 
Windows ⑥ 98 Second Edition operating system 日本語版 

Windows XP Microsoft ® Windows ® XP Professional operating system 
日本語版、および Microsoft ® Windows ® XP Home Edition 
operating system 日本語版 


Windows 2000 Microsoft ® Windows ® 2000 Professional operating system 

日本語版 


Windows 98 SE 


Microsoft ® Windows ® 98 Second Edition operating system 

日本語版 


《複数の OS を 「Windows XP / 2000」のように併記する場合があります。 







♦ このマニュアルの記載順序 

1. 懂体別に次の順序で記載しています。 

スリムタワー 型（高拡張\[タイプ）、 スリムタワー 型 、 MateR スリムタワー 型 

2. 僮体が同じ曝合、 CPU の性能が高い順に記載していまず。 

例：スリムタワー型の谣合 

MY 30 V / G - D 、 MY 26 V / B - D . MY 24 X / B - D の順に記載しています。 
(型番の読み方については、『はじめにお読みください』をご覧ください。） 

3. 0 S は、次の I 幅序で記載していまず。 

Windows XP、Windows 2000 


♦このマニュアルで使用しているイラスト 


.本穩のイラストは、特にことわりのない谣合、スリ厶タワー型(高拡張性タイプ）は 
MY 32 V / G - D . スリムタワー型は MY 30 V / B - D 、 Mate 民スリ厶タワー型は MY 26 V / 
R - D のものを使用しています。 

-このマニュアルに記載のイラストは、実隙のものとは異なることがあります。 








ごを意 


(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。 

(2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については方全を期して作成いたしましたが、で 一 ご不審な点や誤り、記載もれ 
などお気付きのことがありましたら、ご鹏人元、または NEC 121コンタクトセンターへご連 
絡ください。落 T 、 乱 T 本はお取り嘗えいたします。 

(4) 当社では、本装置の運巧を理由とする損失、逸失利益等の請ホにつきましては、巧)項にかか 
わらずいかなる責巧も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

(己）本装置は、医薇榻器、原子力設備や磯器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わ 
る設備や機器、および高度な信頼•座を必要とする設備や機器などへの組み込みや脚御等の使 
用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人 
身事故、財■産損害などが生じても、当社はいかなる責巧も負いかねます。 

(6) 本磯の内離ノ、ードディスクにインストールされている Windows XP 、 または Windows 
2000および本槪に添付*の CD - ROM は、本磯のみでご使用ください。 

り) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、 
著作権の侵害となります。 

(8) ハードウェアの保ず情報をセーブしています。 

(9) 本書に記載している Web サイトや連絡先は、2003年9巧現をのものです。 


■輸出に関するま意事項 

本製品（ソフトウュァを含む）は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。 

本製品を日本国外で使用された摇合、当社は一切責巧を負いかねます。 

また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび巧術サポート等は巧っていません。 

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省 
の許可が必要となる場合があります。 

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。 

輸出に隙しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせく 
ださい。 

■ Notes on export 

I'his product (including software ) is designed under Japanese domestic specifications and 
does not conform to overseas standards . 

NEC*i will not be held responsiole for any consequences resulting from use of this product 
outside Japan . 

NEC*i does not provide maintenance service nor technical support for this product outside 
Japan . 

Export of this product (including carrying it as personal baggage ) may require a permit from 
the Ministry of Economy , Trade and Industry under an export control law . Export without 
necessary permit is punishable under the said law . 

Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not . 
*1 :NEC Corporation , NEC Personal Products , Ltd . 


Microsoft 、 MS , MS - DOS , Windows , NetMeeting , Outlook、Windows Media . および祁 in - 
dows のロゴは、米圃 Microsoft Corporation の米国およびその他の国じおける筒標または登録商標 
です。 

Intel 、 Pentium , Celeron は、米園およびその他の園における I 打 tel Corporation またはその子会社 
の商標あるいは登録商標です。 

PS /2 は IBM 社が所有している商標です。 

その他、本マニュアルじ記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 


◎NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2003 

日本電気株式会社、 NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製.改変などを巧うことはで 
きません。 








このマニュアルの構成 


このマニュアルは PART1 から PARTS までの構成となっています。 

『はじめにお読みください』でセットアップが完了しましたら、 PART1 を読ん 
だ後に、必要に応じて該当するページをご覧ください。 

また、この マニュアルは 検索性を高めるため、目ホのホじ索引を記載してい 
ます。 

素引に載せてある用語は、目次、注意していただきたい内容 (0 チェック ク）、 
用語(•〇^)、メモ(立苗）を検索するのに都合の良い言葉を違んでいます。 

目;欠 

索引 

PART1 周辺機器を接続するおじ 

周辺棟器を本機に接続する場合に注意しなければならない情報じついて説明 
しています。 

PART2 周辺機器を利用する（スリムタワー型(高拡張せタイプ)） 

スリムタワー型(高拡張性タイプ）じ接続できる周辺機器の概要とメモリや 
ハードディスクドライブ、 PCI ボードなどの内蔵機器を増設する方法じついて 
説明しています。 

PARTS 周辺機器を利用する（スリムタワー型） 

スリムタワー型じ接続できる周辺磯器の概要とメモリやハードディスクドラ 
イブ、 PCI ボードなどの内蔵機器を増設する方法じついて説明しています。 

PART4 周辺構器を利用する （Mate R スリムタワー型） 

Mate R スリムタワー型に接続できる周辺機器の概要とメモリや PCI ボードな 
どの内蔵機器を増設する方法じついて説巧しています。 

PARTS 付録 

本機の機能に関連した補足情報を記載してあります。 
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このマニュアルの表記じついて . 4 
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このマニュアルの構成 . 8 
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接続前の確認 . 16 
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デ/くイスドライ/、'の追力 n について . 17 

接続がうまくできない場さ . 18 

リソースの競合が起こったら . 20 

周辺機器を利用するロリムタヮ-型情ぁ張性タィプ)) ..... 23 

接続できる周辺機器 . 24 

本体カバー類の開閉 . 25 

J レーフカ/く一の P 苗け方 . 25 

■/レーフカ/く一の閉じ方 ... 28 

ケーブルストッパの取り付け/取り外し . 31 

取り付け前の確認 . 31 
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増設 RAM サブボードの取り外し . 36 

増設 RAM サブボードの取り付け . 37 

メモリ容量の確認方法 . 39 

PCI ボードの取り付け . ....40 

取り付け前の確認 . 40 

PCI ボードの取り付け .. 41 
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取り付け前の確認 ... 47 










































AGP ボードの取り付け . 47 

AGP ボードの取り外し . 51 

ファイルベイ用機器の取り外し/取り付け . 55 

取りがし/取りイ寸け前の確認 . 55 

3.5 インチベイ . 56 

周辺機器をホ IJ 用する(スリムタヮ-型) . 69 

接続できる周遇機器 . 70 

本体カバー類の取り外し . 71 

J レーフカ/く一の取りタトし . 71 

J レーフカ/く一の取り付け . 74 

ケーブルストッパの取り付け/取り外し . 77 

取り付け前の確認 . 77 

ケーブルとケーブルストッ/ くの取り付け . 77 

ケーブルとケーブルストッパの取り外し. .. 80 
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メモリ容量の確認方法 . 88 
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周辺機器を利用する (Mate R スリムタヮ-型） 。 109 
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付録 . 137 
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設定前の確認 . 138 

パスワードの解除(バスワードををれてしまった場合） . 138 

ストラップスイッチの i さ定（スリムタワー型） . 141 

設定前の確認 . 141 

パスワードの解除(バスワードををれてしまった場を） . 141 

ストラップスイッチの設定 (Mate R スリムタワー型） . 149 

設定前の確認 . 149 

パスワードの解除(バスワードををれてしまった場を） . 149 
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周迪機器を接続ずる前に 

ここでは、取りがけられる周辺機器や取りがける際の注意事項について 
説明します。 


この章の読み方 


あずホページの限続前の確副から順番にお読みください。 


この章の内容 


接続にともなう ミ 主意点 
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接続にともなう注意点 

周辺機器を取り付ける場合、巧のようなことにを意してください。 


接続前の確認 


参取り付けたい周辺機器は、本機で使えるものですか？ 

取りがけたい周辺機器が本機で使えるものかどう力>、周辺機器のマ 
ニュアルで確認するか、製造元じ問1、合わせてください。なお、 NEC 製 
の周辺機器で接続可否の確認がとれているもの じついて は、 NEC の企 
業向けパ'ノコン関連総合サイト 「NEC 8番街」 ( http :// nec 8. com ) の「商 
品の適合検索」でご確認ください。 

1. 「サポート情報」をクリック 

2. 左側の メニューの 「商品情報.消耗品」じ マウス ポイ ンタを 合わせ 
る 

3 .表示された メニューの 「 PC 検索(新旧モデル情報/適合情報)」を 
クリック 

4. 「商品の適合検索」をクリック 

接統睛報の検索方法を選択して、取りがけ可能な周辺機器をご確 
認ください。 

参リソースは確巧されていますか？ 

周辺機器を使うじは、「リソース」があ要です。「デバイスマネージャ」 
で、その周辺機器で使用されるリソースがあいているかどうか確認し 
てください。リソースが足りない場合は、使わな t >機器や機能のリソー 
スををけて、その分を取りがけたい周辺磯器が使えるよう設定を変更 
します。 


接続にともなうを意点 









プラグ & プレイセットアップについて 


周辺機器の中には、デバイスドライバ（デバイスのためのソフトウエア） 
のセットアップがあ要なものがあります。 

プラグ&プレイとは、取り付けたハードウエアを自動的に検出してセッ 
トアップを斤う機能です。 

新しいハードウエアを取りがけると、がこ電源を入れたときじ Windows 
じよって自動的に新たなハードウユアが検出され、あ要に応じてデバイ 
スドライバウィザードが起動されます。外がけの周辺磯器を接続した場 
合は、本体の電源を入れる前に周辺磯器の電源を入れてください。 
周辺機器じデバイスドライバの フロ ッピーディスクまたは CD - ROM が 
添がされている場合は、周辺機器の取扱説明書の指示に従ってセット 
アップを斤ってください。 


デバイスドライバの追加について 


-周辺機器によっては、デバイスドライバのセットアップが必要な場合 
があります。周辺磯器のマニュアルをご覧になり、必要なデバイスドラ 
イバを組み込んでください。 

. デバイスドライバを組み込んだ後、本機の再起動を求められることが 
あります。その際には他の操作をせずに直ちに Windows を再起動して 
ください。 

-デバイスドライバを組み込んだ後の再起動の際には、通常よりも時間 
がかかることがあります。正常に再起動されるまで電源は切らないで 
ください。 

- Windows XP 対応のデバイスドライバカ '; 「NEC 8番街」 （ http :// 
nec 8. com ) で提供されて L 、る場合がありますので、定期的に確認して 
ください。 

句 

修正モジュールやアップデートモジュールの情報は、ホの手順で表示さ 
れる 「 NEC サポートプログラム」画面から確認できます。 

1. 「サポート情報」をクリック 

2. 左側のメニューの「ダウンロード' 0 S 情報•注意事項」じマウスポイン 
夕を合わせる 

3. 表示された「ダウンロード」項目内の「ビジネス PC 」 をクリック 


周辺横おを接続する前に 


接続にともなうま意点 


接続がうまくできない場合 


参ケーブルは正しく接続されていますか？ 

見落としがろなことですが、本機や周辺機器を勤かしたときなどじ、 
ケーブルが外れたりすることはよくあります。ケーブルがきちんと接続 
されているか、確認してください。また、本体内部に機器を取りがけたと 
きじは、気付かないうちじ内部の信号ケーブルなどを引っぱってしまっ 
て、接続がゆるんでしまうことがあります。本体内部のケーブル類がき 
ちんと取りがけられているかどう力>、確認してください。 

•デバイスドライバは組み込みましたか？最新のものですか？ 

周辺機器を取りがけてもデバイスドライバが組み込まれていないと、使 
うことはできません。周辺機器の マニュアルを ご覧じなり、デバイスド 
ライバを組み込んでください。また、周辺磯器のデバイスドライバは、知 
らないうちに改善されて新しくなっていることもあります。「デバ'イス 
ドライバの組みみ方は正し t 、のじ、うまく動かない」と t 、った場合は， 
デバイスドライバを最新のものにするとうまく動くようじなることも 
あります。周辺機器の製造元に問 t 、合わせて、最新のデバイスドライバ 
を入手してください。なお、 NEC 製の最新ドライ/{は NEC の企業向けパ 
ソコン関連総合サイト 「NEC 8番街」 ( http :// nec 8. com ) から入手する 
ことができます。 

JiJ 立 

ドライバのダウンロードは、ホの手順で斤ってくださ I 活示される 「NEC 
サポートプログラム」画面から確認できます。 

1. 「サポート情報」をクリック 

2. 左側の メニューの「ダウンロー ド . OS 情報.注意事項」 にマウスポイン 
夕を合わせる 

3. 表示された「ダウンロー ド」項目内の「ビジネス PC 」 をクリック 


接続にともなうま意点 


參 READM E ファイルや、『補足説明』を読みましたか？ 

アプリケーションじがいている README ファイルじは、マニュアルや 
ヘルプに記載されていない重要な情報が掲載されていることがありま 
す。また、『補足説明』じは、本機をご利用じあたっての注意事ちや、マ 
ニュアルには記載されていない最新の情報じついて説明しています。 
添付の「アプリケーション CD - ROM 」 じ入っている 「 Mate/Mate R 電 
子マニュアル」からご覽じなれます。また、 ■ K 下の方法でもご覽になれ 
ます。 

■ Windows XP の場合 

「スタート」ボタン-►「すべてのプログラム」-►「補足説明」 

■ Windows 2000の場合 

「スタート」ボタン-►「プログラム」-►「補足説刚 

参周辺機器を複数取り付けたため、何が原因かわからなくなっていませ 
んか？ 

このような場合は、取りがけた機器をいったん全部外します。その後、 
1つずつ取り付•けては材幾を起動するという作業を繰り返します。材浅 
が起動できなくなるなどの現象を発生させる機器があったら、その磯 
器に問題があります。リソースの設定やデバイスドライバの設定など 
が正しくできているか、確認してください。 

• トラブルが起きていませんか？ 

『活用ガイドソフトウエア編』「トラブル解決 Q & A 」 からあてはまり 
そうなトラブルを探してください。あてはまる項目が見つからない場 
合は、「トラブルを解決するには（ヒント）」をご覧ください。 


周辺機器を接続する前に 


接続にともなうま意点 
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リソースの競合が起こったら 


PCI ボードは、プラグ&プレイに巧応しているため基本的に設定不要です 
力';、本機が作動しない場合は、リ ソースの 競合が起こっているかもしれま 
せんのでここをお読みください。 

最も リソースの 競合が起きやす t 、のは、 本機に新し t 、機器が追加された 
場合です。新しい機器が検かされたときにシステムの状態が調べられま 
す。新しい機器がプラグ&プレイに巧応している場合は、 リソースの 競合 
が起きないようじ自動的に設定されます。新しい機器がプラグ&プレイ 
じ巧あしていない場合は、 リソースの 競合が起こるとドライバを組み込 
めなくなります。本機が起動しなくなるような競合に巧しては、二重；重 
の 保護機能が働くようじ設定されているからです。ドライバ のま 常、 リ 
ソースの 競合など何ら かの 障害があると、 アイコン じ黄色い「!」 マーク や 
ホい「 X 」 マークが 表示されます。 

Windows で、リ ソースの 競合が起こっているかどうかは、た(下の方法で 
確認してください。 

■ Windows XP の場合 

1 「スタート」ボタン— r マイコンピュータ」をクリック 

2 「システムタスク」の r システム情報を表示する」をクリック 

3 「ハードウエア」タブの中の r デバイスマネージャ」ボタンをク 
ソック 

表示される「デバイスマネージャ」で確認できます。 


20 


接続にともなうま意点 



異常が表示された場合は、まずその機器のプロパティを開1、てください。 
「デバイスの状態」の娜こ、ま常の原因が表示されます。ま常の原因がリソー 
スの競合であった場合は、ホの方法で解決することができます。 

1 「リソース」タブを開く 

2 「自動設定」のチェックを外す 

3 「設定の登録名」で別の構成を選んでから、 r 設をの変更」をク 
IJ ック 

「り チェックク- 

選択した機器やリソースの種類によっては、設定値を変更できなし、場合 
があります。その場合、競合を起こしているもう一方の機器の設ま：値を変 
更してください。なお、本構のリソースについては、『ま用ガイド A- ド 
ウェア編』 r 付録」の r 割り込み レベル • DM A チャネル」をご覧ください。 


■ Windows 2000の場合 

t 「スタート」ボタンー►「設定」一コントロールハ°ネル」をクリック 

2 「システム」をダブルクリック 

3 「ハードウエア」タブの中の r デバイスマネージャ」ボタンをク 
リック 


表示される「デバイスマネージャ」で確認できます。 

すエックク- 

US 巳接続のキーボードとマウスをご使用の場合は、「101/102英語キー 
ボード」、 「Microso け Natural PS/2 キーボード」、または「ド5/2互換マ 
ウス」に黄色い r !」が表示される場合がありますが、ま常ではありません。 


接続にともなう注意点 










異常が表示された場合は、まずその機器のプロパティを開1、てください。 
「デバイスの状態」の娜こ、ま常の原因が表示されます。ま常の原因がリソー 
スの競合であった場合は、ホの方法で解決することができます。 

1 「リソース」タブを開く 

2 「自動設を」のチェックを外す 

3 「設をの登録名」で別の構成を選んでから、 r 設をの変更」をク 
y ック 

「り チェック ク - 

選択した機器やリソースの種類によっては、設定値を変更できなし、場合 
があります。その場合、競合を起こしているもう一方の機器の設定値を変 
更してください。なお、本構のリソースについては、『ま用ガイドハード 
ウェア編』 r 付録」の r 割り込み レベル • DM A チャネル」をご覧ください。 
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接続にともなうま意点 







周姐機器を利用ずる 

(スリムタワー型(高が張性タイプ)） 

ここでは、スリムタワー型(高あ張性タイプ）じ取りがけられる周辺機器 
や内蔵機器の取りがけ方法じつ t >て説明します。 


この章の読み方 


次ページの「接続できる周辺機器」を読んだ後に、目的じあわせて該当す 
るページを読んでください。 


この章の内容 


接続できる周辺機器 . 24 

本体カバー類の開開 . 25 

ケーブルストツバの取りがけ/取り外し . 31 

i 曽設 RAM サブボード（メモリ）の取り夕 t し/取り付け . 34 

PCI ボー K の取り付け . 40 

AGP ボー K の取り付け . 47 

フアイ J レベイ用機器の取り夕 f し/取り付け . 55 















接続でまる周巧機器 

スリムタワー型情拡張性タイプ)じは、次のような別売の周辺機器を取 
り付けられます。 


マイク 
USB 機器 


プリンタなど 


AGP ボード 

(一 「 AGP ボードの取り付け」 （ P .47)) 
PS /2 機器 



オーディオ機器 
ケーブル 

(一「ケーブルストッパの 

取り付け/取り外し」 （ P .31)) 

外付け FAX モデムなど 


PCI ボード 

左から PCI スロット2、1 

(一 「 PCI ボードの取りがけ」 ( P .40)) 

ケーブル 

(一「ケ—ブルストッパの 

取り付け/取りタル」 ( P .31)) 



(一「増設 RAM サブボード（メモリ）の 
取りタル/取り付け」 （ P .34)) 
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接続できる周辺機器 






































































本体力八一類の開閉 


ここでは、周辺機器や内蔵機器を取り付けるときなどに必、要なカバー類 
の開け方/閉じ方について説明します。 


ルーフカバーの開け方 


メモリ や PCI ボードなどの内蔵機器を取りかける場合は、本体の ルーフカ 
バーを開けて作業を斤います。 


7 本機の電源を切る 

2 本体に接続されているすべてのケーブル(電源ケーブル、ァ- 
ス線など）を取り外す 

3 盜難防止用の錠を使用している場合は、取り外す 

4 横置きにしている場合は、手順7へ進む 

縦置きにしている場合は、図のように本体を横に置く 

ぶ子：。ゥ!! _ 

スタビライザを取り外したときに、本体が衝撃をきけないよう、机の端な 
どでスタビライザの取りかしを巧ってください。 

V ノ 


加 

本体を横に置くときは、机やテーブルなどを傷がけたりしないようじ、厚 
手の紙や布などを敷いておくことをおすすめします。 



周辺雲高孕ミ5妻7編震寶イプご 


本体カバー類の開閉 
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5 上側のスタビライザのストッパを手前に引いて、匡体のツメか 
らストッパを外し、そのままスタビライザを左側にスライドさ 
せて取り外す 


ストッパ 



〇チェックク-- 

スタビライザを本体から取り外すときは、指を挟んだり、ぶつけたり、 
切ったりしないようにま意してくださし、。 

V_ J 

6 もう一方のスタビライザも手順5と同様の方法で取り外す 
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本体カバー類の開閉 
























7 左ホのスライドストッパを外側にずらしてロックを解除し、 
ルーフカバーを本体前面側に約 40 mm スライドさせる 

約 40 mm スライドさせると、それが上スライドできなくなります。 



8 ルーフカパーを約80度の角度で、カチッと音がしてロックされ 
るまで開く 

ロック されると、手を離しても ルーフカバーは 倒れません。 



夏雲高孕ミ5妻7議讀雙イプご 


本体カバー類の開閉 
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ルーフカバーの閉じ方 


チェックク- 

ルーフカパーを閉じるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切つたりしな 
いようにルーフカパーをしっかりと持って閉じてくださし、。 


1 ルーフカバーを引き上げた状態で矢印①の方向へ止まるまで 
開き、本体のレバーを矢印②の方向へいっぱいに引いたまま 
ルーフカバーの留め金が図の③のように本体のツメのか側を 
通るように閉じたら、本体のレバーから指を離し、そのまま 
ルーフカパーを静かに閉じる 
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本体カバー類の開閉 





















2 ルーフカバーを本体背面側へスライドさせ、左右のスライドス 

トツパを内側にずらしてロックする 



3 横置きで巧用する場合は、手順6へ進む 

縦置きで使用する場合は、机の端などに本体を横置きにし、本 
体をを定させる 


4 スタビライザを本体のツメに合わせてミ印方向にスライドさ 

せ、スタビライザのストッパをロックさせる 



夏雲高孕ミ5妻7議續性タイプご 


本体カバー類の開閉 
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もう一方のスタビライザも、手順4と同様の方まで取り付け、本 
体を縦置きにする 

盜難防止用の錠を使用する場合は、錠を取り付ける 

ケーブル類(電源ケーブル、ァース線など）を必、要に応じて取り 
付ける 



ケーブルストツパの取り付け/取りがし 


キーボードやマウスの盗難防止とともに、ケーブル巧け防止のために、 
ケーブルストッパでケーブルを本体に固定します。 


取りがけ前の確認 


本機にケーブルストッパを取りがける前に、ケーブルストッパが、本機に 
添がされていることを確認してください。 

ケーブルストッパのネジを外すため柄の長いプラスドライバを用意して 
ください。 


ケーブルとケーブルストッパの取りがけ 


1 「ルーフカバーの 開け方」 の 手順で ルーフカパーを 開ける 
( P .25) 

2 本機に添付のケーブルストツパをキーボード、マウスケーブル 
の上から被せた状態でケーブルストッパのツメ（ネジ巧のない 
側）を本体の溝に差し込む 



ケーブルストツバの取りがけ/取りかし 












3 ケーブルストッパのネジ巧と本体のネジ巧を合わせ、本体内側 
から本機に添付のネジで固定する 



4 「ルーフカバーの 閉じ方」 の 手順で ルーフカパーを 閉める 
(P.28) 


ケーブルとケーブルストッパの取り外し 


t 「ルーフカバーの 開け方」 の 手順で ルーフカパーを 開ける 

(P.25) 


32 


ケーブルストッパの取り付け/取りかし 













2 本体内側からネジを外して、ケーブルストッパとケーカレを本 
体から取り外す 



3 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカパーを閉じる 
(P.28) 


夏雲高孕ミ5妻7議讀性タイプご 


ケーブルストッパの取り付け/取り外し 
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増設 RAM サブボ-ド(メモリ)®取りがし/取り付け 

大量のメモリを必要とする 0 S やアプリケーシヨンを使用する場合には、 
別売の増設 RAM サブボードを取り付けることで、メモリを増やすことが 
できます。 


取りがけ前の確認 


本機に増設 RAM サブボードを取り付•ける前に、取りかけられる増設 RAM 
サブボード、取りがけ順序、スロットの位置を確認します。 

「巧 チェックク- . 

Windows 98を使用する場合、増設可能な最大メモリ容量は、51 2 MB 
です。 

V_ y 

◎取り付けられる増設 RAM サブボード 

本機には、増設 RAM サブボードを1枚単位で、最大2枚まで取りがけられ 
ます。取り(寸け可能な増設 RAM サブボードの情報は、 NEC の企業向けパ 
ソコン関連総合サイト 「NEC 8番街」 ( http :// nec 8. com ) の「商品の適合 
検索」でご確認ください。 

1. 「サポート情報」をクリック 

2. 左側のメニューの「ダウンロード' 0 S 情報•注意事項」じマウスポイン 
夕を合わせる 

3. 表示された「ダウンロード」項目内の「ビジネス PC 」 をクリック 

◎ス ロッ トへの取り付け順序 

あずスロット番号が小さ t 、方から埋まるように取りがけてください。ス 
ロット1から順番に取り付けることじなります。 
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増設 RAM サブボード（メモリ）の取り外し/取り付け 























^0 チェックク_ 

デュアルチャネルのメモリアクセスで使用する場合は、同じ容量の増設 
RAM サブボード2枚1組で取り付けてください。 


増設 RAM サブボード組み合わせ例 


合計容量 

ス□ット1 

ス□ット2 

2已色 MB 

2已目 MB 

- 

已] 2 M 目 

已] 2 M 目 

- 

2已目 MB 

2已日 MB 

7巨 8 M 巨 

已] 2 M 目 

2已日 MB 

2已目 MB 

曰 12 M 巨 

1 G 目 （1024 MB ) 

已] 2 M 目 

己 12 M 巨 


◎スロットの位置 



増設 RAM サブボード（メモリ）の取り外し/取り付け 








































増設 RAM サブボードの取りがし 


チェックク- 

増設 RAM サブボードは、静電気に大変おい部品です。身体に静電気を帯 
びた状態で増設 RAM サブボードをほうと、増設 RAM サブボードを破損 
させる原因となります。増設 RAM サブボードに触れる前に、身近な金属 
(アルミサッシやドアのノブなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除 
くようにしてくださし、。また、増設 RAM サブボードを持つときは、ボード 
の縁の部々を持ち、金属の部分には触れないようにしてください。特に、 
端子の部せを手で触れないようにを意してください。 


1 「ルーフカバーの 開け方」 の 手順で ルーフカパーを 開ける 
(P.25) 

2 増設 RAM サブボードの左右のレバーを外側に広げる 
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増設 RAM サブボード（メモリ）の取り外し/取り付け 







3 増設 RAM サブボードを上へ引きめくようにして取り外す 

取り外した増設 RAM サブボードは静電気防止用の袋などに入れて 
保管してください。 



4 「ルーフカバーの閉じ 方」 の手順でルーフカバーを閉じる 

( P .28) 


増設 RAM サブボードの取りかけ 


广り チェックク_ 

増設 RAM サブボードは、静電気に大変おい部品です。身体に静電気を帯 
びた状態で増設 RAM サブボードをほうと、増設 RAM サブボードを破損 
させる原因となります。増設 RAM サブボードに触れる前に、身近な金属 
(アルミサッシやドアのノブなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除 
くようにしてくださし、。また、増設 RAM サブボードを持つときは、ボード 
の縁の部々を持ち、金属の部分には触れないようにしてください。特に、 

端子の部々を手で触れないようにを意してください。 

V_ 


t 「ルーフカバーの 開け 方」 の 手順で ルーフカパーを 開ける 

( P .25) 


周 S 雲高孕ミ5妻7議讀寶イプご 


増設 RAM サブボード（メモリ）の取り外し/取り付け 
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2 


左ホのレバーがか側に開いていない場合は、外側に広げてか 
ら、増設 RAM サブボードを切り夕き A の位置と誤挿入防止機構 
の位置を確認し、増設 RAM サブボード用コネクタに垂直に差し 
込み、取り付ける 

スロッ トし 2 の順番に取りがけてください。 

〇チェックク-, 

増設 RAM サブボードには、向きがあります。逆には差し込めないように 
なっていますが、向きを間違えたまま無巧に差し込むと故障の原因にな 
りますのでま意してください。 



3 左を2力所のレバーが切り夕き B に掛かるように、増設 RAM サ 
ブボードをしっかり押し込む 




切り夕き B 


广巧子でッゥむ _ 

増設 RAM サブボードがしっかり押し込まれたことを確認してくださしV 
しっかり巧し込まれていないと故障の原因となります。 
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増設 RAM サブボード（メモリ）の取り外し/取り付け 























4 


r ルーフカバーの 閉じ方」 の 手順で ルーフカバーを 閉じる 
( P .28) 

メモリ取りがけ後は、「メモリ容量の確認方法」じ従って、取り(寸け 
が正しく行われたかどうか確認してください。 


メモリ容量の確認方法 


■ Windows XP の場合 

"I 「スタート」ボタンー►「マイコンピュータ」をクリック 

2 「システムタスク」の r システム情報を表示する」をクリック 

「システムのプロパティ」の「全般」タブの中にメモリの容量が表示されま 

す。 

■ Windows 2000の場合 

1 「スタート」ボタン —r 設定」 —r コントロールパネル」をクリック 
2 「システム」をダブルクリック 

「システムのプロパティ」の「全般」タブの中にメモリの容量が表示されま 

す。 

チェックク-, 

• BIOS セットアップメニューの 「 Main 」 の 「Extended Memory 」 でも 
確認することができます。メモリの容量を確認すると、搭載されてい 
る容量より数 MB 少なし、容量が表示されることがあります。これはメイ 
ンメモリがシステムに割り当てられるためで、故障ではありません。 

-電源投入後ディスプレイの画面が表示されるまでの時間は、メモリの 
容量によって変わってきます。これは、メモリの初期化のためです。 

51 2 MB 2 枚増設した場合、約13秒かかります。 

V_ J 

立王 J 

表示されたメモリが正しくな I 、場合は、メモリが正しく取りかけられて 
いるれ、 本磯で使えるメモリを取りがけているかを確認してください。 


周辺雲 S 碧害す妻7議震性タイプご 


増設 RAM サブボード（メモリ）の取り外し/取り付け 
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PCI ボードの取り付け 

PCI スロットには、本機の機能を拡張するための各種 PCI ボードを取り付 
けることができます。 


取りがけ前の確認 


PCI ボードを取りがける塌合、な下の取りがけ条件がありますので確認し 
てください。 


1 06 mm な下 


1 76 mm W 下 


1 




niiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii ■ 


98 mm な下 


PCI ス□ット1 

搭載可能な PCI ボードサイズは、 A —フサイズ] 06 ( W ) mmx ] 7日 

( D ) mm じ ( 内となります。 

RAID モデルの場合 、 IDE RAID ボード標準（固定）。 

PCI ス□ット2 

搭載可能な PCI ボードサイズは、 A —フサイズ] 06 ( W ) mmx ] 7日 

( D ) mm じ ( 内となります。 

標準ギガビットイーサネット LAN + LAN を選択したモデルの場を、 

LAN C ] 00巨 ASE - TX /] 0曰 ASE - T ) ボード標準（固定）。 


「り チェックク- 

-工場出巧時に実装されている IDE RAID ボード、または LAN ボードを 
化の PCI スロットに付け替えると故障の原因になることがあります 
ので、 PCI ボードを増設する際には、必ず工場出荷時の巧態で空いて 
いるスロットに取り付けてください。 

- RAID モデルの場合、化張 ROM を搭載した化張 PCI ボード (SCSI な 
ど）は、ご巧用いただけません。 

V J 


PCI ボードの取り付け 



















PCI ボードの取りがけ 


广 A チェックク_ 

PCI ボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びたが態で 
PCI ボードを扱うと、 PCI ボードを破損させる原因となります。 PCI ボー 
ドに触れる前に、身おな金属(アルミサッシやドアのノブなど）に手を触 
れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。また、 PCI ボードを 
持つときは、ボードの縁の部分を持ち、金属の部分には触れないようにし 
てください。特に、端子の部分を手で触れないように注意してください。 


1 「ルーフカバーの 開け方」 の 手順で ルーフカパーを 開ける 
(P.25) 

2 RAID モデルな外のモデルは手順3へ進む 

RAID モデルの場合は、ハードディスクドライブに接続されて 
し、る信号ケーブルを取り外し、 LED ケーブルをマザーボードか 
ら取り外す 



周辺雲害す妻7議績性タイプご 


PCI ボードの取り付け 


















3 マザーボード上のコネクタに取り付けられている PCI ユニット 
のケーブルを引き巧いてから、 PCI ユニッ トをゆつくりと引き 
なくようにして取り外す 
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PCI ボードの取り付け 



















4 PCI スロットカバーを固をしている金具を引き抜くようにして 
取り外す 



5 PCI スロットカバーを取り外す 


S 


PCI ボードの取り付け 



周ぶ機器を利用する(スリムタワー型(高拡張性タイプ)) 













a 



6 PCI ボードをコネクタに差し込み、手順 4 で取り外した金具を元 
通りに取り付けて PCI ボードを固定する 

金具の下側のツメを先に PCI ユニット じ差し込んでから上側のツ 
メを差し込むようじすると、金具が取りがけやすくなっています。 



44 


PCI ボードの取り付け 
























7 PCI ユニットを本体のツメに合うようにして図のように差し込 
んで取り付けてから、手順3で弓Iきないた pa ユニットのケーブ 
ルを元通りに取り付ける 



夏雲高孕ミ5妻7議讀雙イプご 


PCI ボードの取り付け 
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S RAID モデルな外のモデルは、手順 9 へ進む 

RAID モデルの場合は、ハードディスクドライブのスロット2 
(上側)に riDE 2」、ス□ット1(下伽に riDE 1」の表示名化の付 
いた信号ケーブルを元のように取り付け、マザーボードに LED 
ケーブルを取り付ける 



9 「ルーフカパーの閉じ方」の手順でルーフカパーを閉じる 
(P.28) 
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PCI ボードの取り付け 



















AGP ボードの取り付け 

GeForce4 MX440、 またはデジタルデイスプレイ巧コネクタボード 
(DVI-D) を選択しないモデルの場合は、 AGP ボードを取りがけることが 
できます。 


取りがけ前の確認 


AGP ボードを取り(寸ける場合、^^>(下の取りがけ条件がぁりますので確認 
してください。 

1 67 mm も t 下 


64 mmW 下 

，’ niiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiir 


AGP ボードの取り你ナ 


广 A チェックク- 

AGP ボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びたが態 
で AGP ボードを扱うと、 AGP ボードを破損させる原因となります。 AGP 
ボードに触れる前に、身'近な金属(アルミサッシやドアのノブなど）に触 
れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。また、 AGP ボードを 
持つときは、ボードの縁の部分を持ち、金属の部分には触れないようにし 
てください。特に、端子の部分を手で触れないように注意してください。 


t 「ルーフカバーの 開け方」 の 手順で ルーフカバーを 開ける 

(P.25) 



置雲高孕ミ5妻7議讀雙イプご 


AGP ボードの取り付け 
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2 AGP スロットカバーを固定している金具を、取っ手を持ち矢印 
方向に引き上げて取り外す 
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AGP ボードの取り付け 




















4 AGP スロットのレバーを 押し込む 



周辺雲高孕ミ5妻7議續雙イプご 


AGP ボードの取り付け 
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5 AGP ボードを AGP スロットに差し込み、手順2で取りかした金 
具を、図のように金具のツメ①、②の順で本体の巧に差し込ん 
で取り付け、 AGP ボードを固定させる 

厂かエック ク - 

AGP ボードを取りがけるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切ったりし 
ないようにま意してください。 

V_ J 



Q 「ルーフカバーの 閉じ方」 の 手順で ルーフカパーを 閉じる 
(P.28) 
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AGP ボードの取り付け 





















AGP ボードの取り外し 


广 A チェック ク_ 

AGP ボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた状態 
で AGP ボードを扱うと、 AGP ボードを破損させる原因となります。 AGP 
ボードに触れる前に、身近な金属(アルミサッシやドアのノブなど）に触 
れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。また、 AGP ボードを 
持つときは、ボードの縁の部分を持ち、金属の部分には触れないようにし 
てください。特に、端子の部分を手で触れないように注意してください。 


1 「ルーフカバーの 開け方」 の 手順で ルーフカパーを 開ける 
(P.25) 

2 AGP ス□ッ ト カバーを固定している金具を、取っ手を持ちえ印 
方向に引き上げ取り外す 



周辺雲害す妻7議績性タイプご 


AGP ボードの取り付け 
























3 AGP ス □ッ トのレバーを巧し下げて AGP ス □ッ トの □ック を 
外し、 AGP ボードを垂直に引きおくようにして取り外す 

チェックク- . 

AGP ボードを取り外すときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切つたりしな 
いようにま意してください。 

V_^ 
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AGP ボードの取り付け 


















4 工場出荷時に取りつけられていた AGP スロッ トカバーを取り 

付ける 

チェックク- 

GeForce4 MX440 、またはデジタルデイスプレイ用コネクタボード 
(DVI-D) を選択したモデルの場合、 AGP スロットカバーは、本機に添が 
されていません。 

V_ J 



置雲高孕ミ5妻7議績性タイプご 


AGP ボードの取り付け 
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5 手順 2 で取り外した金具を、図のように金具のツメ①、②の順で 
本体の巧に差し込んで取り付ける 



6 「ルーフカバーの 閉じ方」 の 手順で ルーフカパーを 閉じる 
(P.28) 
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AGP ボードの取り付け 





















ファイルベイ用機器の取りかし/取り付け 


取りかし/取りがけ前の確認 


本機に 3.5 インチベイ用機器を取り付ける前に、増設用のスロットの数、 
電源ケーブル、信号ケーブル、ドライブの設定を確認します。 

◎スロットの 数 

本機には、 3.5 イ ンチべ イカ';1 スロット 装備されています ( RAID モデル、増 
設 ハー ドディ スク を遠択したモデルの場合1 スロット 使用済み）。 

◎電源ケーブル 

本機には、 3. 5インチベイ用の電源ケーブルカ S 1 本装備されています 
( RAID モデル、増設ハードディスクを遠択したモデルの場合は、1本使用 
巧み)。 



電源ケーブルコネクタ 


夏雲高孕ミ5妻7編續雙イプご 


ファイルベイ用機器の取り外し/取り付け 
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◎信号ケーブル 


本機には、 3. 5インチベイ用の信号ケーブルカ S 1 本装備されています 
( RAID モデル、増設ハードディスクを違択したモデルの場合は、使用済 
み)。信号ケーブルの中間部のコネクタを別売の 3.5 インチベイ機器に取 
りがけます。ケーブル端部のコネクタカ';、標準で内蔵されているハード 
ディスクドライブじ取りがけられています。 


◎ドライブの設を 


ス□ット 1 

(下側） 

標準八ードディスクドライブ 

(プライマ U マスタ） 

Master または Single 

(Slave への変更は不可） 

ス□ット 2 

(上側） 

増設八ードディスクドライブ 

(プライマ U スレーブ） 

Slave 

(Master への変更は不可） 


3.5 インチベイ 


3.5 インチベイじハードディスクドライブが2台内蔵されているモデル 
( RAID モデルは除く）では、スロット2(上側）じ内蔵されているハード 
ディスクドライブを取り外して、巧換用のハードディスクドライブ、 M 0 
ドライブやオプションの PC 力ードメモリリーダといったリムーバ'ブル 
ファイルなど、他の 3.5 インチベイ機器を取りがけることができます。 

^0チェックク- . 

別売の 3.5 インチベイ用機器を取りがける場合は、機器に添付のマニュ 
アルを合わせてご覧になりながら作業を巧ってください。 

V- J 


◎ 3.5 インチベイ機器の取り付け 


1 増設ハードディスクドライブを取り付ける場合は、手順 3 へ進 
む 

リムーバブルファイルを取り付ける場合は、標準ハードデイス 
クカバーを取り外す 
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ファイルベイ用構器の取り外し/取り付け 















2 添付の 3.5 インチベイ用カバーを、カバーのツメが本体の刻印 
▽ (2力所）に合うようにスライドさせて差し込み、取り付ける 



3 「ルーフカパーの開け方」の手順でルーフカパーを開ける 
( P .25) 


周ぶ雲高孕ミ5妻7議續雙イプご 


ファイルベイ用機器の取り外し/取り付け 
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4 3.5 インチベイストッパを巧しながら、空のスロット2(上側）の 

ブラケットを引き出す 



58 


ファイルベイ用機器の取り外し/取り付け 





















5 増設ハードディスクドライブを取り付ける場合は、手順6へ進 
む 

リムーバブルファイルを取りつける場合は、取り外したまのブ 
ラケットをしっかりと持ち、内側から指を掛けてゆっくりと巧 
き取るようにしてシールドプレートを取り外す 

チェックク- . 

-シールドプレートを取りがすときは、手をぶつけたり、切ったりしな 
いように注意してください。 

-取り外したシールドプレートは、紛失しないように手近な箱や袋など 
に保管してください。 

\_ J 



周ぶ雲高孕ミ5妻7議讀雙イプご 


ファイルベイ用機器の取り外し/取り付け 
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6 


3.5 インチベイ機器のネジ巧にブラケットのネジ巧を合わせて 
3.5 インチベイ機器に添付のネジを取り付ける 

機器じよってネジ穴の位置が異なります。詳しくは、機器に添付•の 
マニュアルを ご覧ください。 


♦増設用ハードディスクドライブ、 M 0 ドライブなどの場合 



参オプシヨンの PC 力ードメモリリーダの場合 

PC 力ードメモリリーダ底面のネジ穴にブラケット底面のネジ 
巧を合わせて PC 力ードメモリリーダに添がのネジを取りがけ 
る 




PC 力ードメモリリーダ 


ファイルベイ用機器の取りかし/取り付け 















7 取り付ける 3.5 インチベイ機器にケーブルが取り付けてある場 
合は、ケーブルを先にスロット内へ入れ込んで反対側から引き 
出しておき、機器を取り付けたブラケットをカチッと音がする 
まで巧し込んで取り付ける 

チェックク- . 

ブラケットをスロット内に挿入するときは、取り付ける 3.5 インチベイ 
機器のケーブルを挟まないようにしてください。 



S 夏雲害す妻7議讀宴イプ)) 


ファイルベイ用機器の取り外し/取り付け 

















S 3. 5 インチベイ機器のコネクタを取り付ける 

♦増設ハードディスクドライブ、 M 0 ドライブなどの場合 

①本機に装備されている 3.5 インチベイ磯器用電源ケーブルコ 
ネクタを 3.5 インチベイのスロツト2(上側)の磯器に取り付•ける 
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ファイルベイ用機器の取り外し/取り付け 


















(2) 本磯に装備されている 3.5 インチベイ機器用信号ケーブルの 
中同部のコネクタをスロット2 (上側)の3.日インチベイ機器に 
取り付•ける 


周ぶ機器を利用する(スリムタワー型鲁拡張性タイプ)) 



ファイルベイ用機器の取り外し/取り付け 
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参オプシヨンの PC 力ードメモリリーダの場合 

①マザーボードのコネクタじオプションの PC 力ードメモリ 
リーダのコネクタを取りかける 



9 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカパーを閉じる 
( P .28) 
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ファイルベイ用機器の取り外し/取り付け 

















◎ 3.5 インチベイ機器の取りかし 


7 「ルーフカバーの 開け方」 の 手順で ルーフカパーを 開ける 
(P.25) 

2 スロット2(上伽の 3.5 インチベイ機器から、すべてのケーカレ 
を取り外す 



夏雲高孕ミ5妻7議讀宴イプご 


ファイルベイ用機器の取り外し/取り付け 
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3 


3.5 インチベイストッパを巧しながら、スロット2(上側）の 3.5 
インチベイ機器を引き出す 
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ファイルベイ用機器の取り外し/取り付け 






















4 ブラケットのネジ(左右2力所)を外して、 3.5 インチベイ機器を 
取りかす 



5 空になったブラケットをカチッと音がするまで空いているス 
ロット2(上側）に巧し込む 

6 手順2で取り外した電源ケーブルを 3.5 インチベイの空いてし、 
るスロット2(上側）に入れて置く 

7 「ル_フカバ_の閉じ方」の手順でル_フカバ_を閉じる 
( P .28) 


夏雲高孕ミ5妻7議績宴イプご 


ファイルベイ用機器の取り外し/取り付け 
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S 添付の 3.5 インチベイ用カバーを取り付けていた場合は、力 
パーを取り外し、工場出荷時に取り付けられていた標準ハード 
ディスクカバーを取り付ける 



刻印 
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ファイルベイ用機器の取り外し/取り付け 


































周姐機器を利用ずる 

(ス y ムタワー型） 

ここでは、スリムタワー型に取りがけられる周辺機器や内蔵機器の取り 
付•け方法じつ t >て説明します。 


この章の読み方 


次ページの「接続できる周辺機器」を読んだ後に、目的じあわせて該当す 
るページを読んでください。 


この章の内容 


接続できる周辺機器 . 70 

本体カバー類の取り外し . 71 

ケーブルストツバの取りがけ/取り外し . 77 

i 曽設 RAM サブボード（メモリ）の取り夕 t し/取り付け . 84 

PCI ボー K の取り付け . 90 

AGP ボー K の取り付け . 95 

ファイルベイ用内蔵機器の取り外し/取り付け . 101 















接続でまる周进機器 

スリムタワー型には、次のような別売の周ぶ機器を取り付けられます。 
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接続できる周辺構器 









































本体カバー類の取りかし 

ここでは、 周辺機器や内蔵機器を取り付けるときなどに必要なカバー類 
の取りがしでに ついて 説明します。 


ルーフカパーの 取りが し 


メモリ や PCI ボードなどの内蔵機器を取りかける場合は、本体の ルーフカ 
バーを取り外すあ要があります。 

1 本機の電源を切る 

2 本体に接続されているすべてのケーブル(電源ケーブル、アー 
ス線など）を取り外す 

3 盜難防止用の錠を使用している場合は、取り外す 

4 横置きにしている場合は、手順7へ進む 
縦置きにしている場合は、本体を横に置く 

〇チェックク- - 

スタビライザを取り外したときに、本体が衝撃を受けないよう、机の端な 
どでスタビライザの取りがしを巧ってください。 


本体を横に置くときは、机やテーブルなどを傷がけたりしないように、厚 
手の紙や布などを敷いておくことをおすすめします。 



本体カバー類の取り外し 






























5 上側のスタビライザのストッパを手前に引いて、匡体のツメか 
らストッパを夕 i •し、そのままスタビライザを左側にスライドさ 
せて取り外す 



チェックク- 

スタビライザを本体から取りかすときは、指を挟んだり、ぶつけたり、 
切ったりしないようにを意してください。 

\_ y 

6 もう一方のスタビライザも手順5と同様の方まで取り外す 
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本体カバー類の取り外し 





































7 


左ホのスライドストッパを巧し下げてロックをかす 

スライドストッパ 



周辺機^ミムタワ1型) 


本体カバー類の取り外し 
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ルーフカパーの 取りがけ 


ルーフカバーを取り(寸けるときじは、ホのようじ作業すると取りかけや 
すくなっています。 

1 ルーフカバーの端が PCI ユニッ トの刻印に合うように本体にか 
ぶせ、ルーフカパーのを具を本体の巧に通すようにして本体背 
面側にスライドさせる 
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本体カバー類の取り外し 

















2 スライドストッパを巧し上げて、ロックする 



3 横置きで巧用する場合は、手順7へ進む 

縦置きで使用する場合は、机の端などに本体を横置きにし、本 
体をま定させる 

4 スタビライザを本体のツメに合わせる 



置雲義 f ミ54タワ—型) 


本体カバー類の取り外し 
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もう一方のスタビライザも、手順4から手順5と同様の方まで取 
り付け、縦置きにする 

盜難防止用の錠を巧用する場合は、錠を取り付ける 

ケーブル類(電源ケーブル、アース線など）を'必要に応じて取り 
付ける 


5 スタビライザを矢印方向にスライドさせ、スタビライザのス 
トッパをロックさせる 

チェックク- 

スタビライザを本体に取りがけるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、 
切ったりしないようにを意してください。 

V J 


6 7 8 
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本体カバー類の取り外し 



























ヶーブルストッパの取り付け/取りがし 

キーボードやマウスの盗難防止とともに、ケーブル巧け防止のために、 
ケーブルストッパでケーブルを本体に固定します。 


取りがけ前の確認 


本機にケーブルストッパを取りかける前に、ケーブルストッパが、本機に 
添がされていることを確認してください。 


ケーブルとケーブルストッパの取りがけ 


7 「ルーフカバーの取り外し」の手順でルーフカバーを取り外す 
(P.71) 

2 RAID モデルなかのモデルは手順3へ進む 

RAID モデルの場合は、ハードディスクドライブに接続されて 
し、る信号ケーブルを取り外し、 LED ケーブルをマザーボードか 
ら取り外す 



置囊義 f ミ54タワ—型) 


ケーブルストッパの取り付け/取り外し 


77 











3 PCI ユニットをマザーボードから引き巧くようにして取り外す 

〇チェックク- 

PCI ユニツトをマザーボードから引き抜くときは、指を挟んだり、ぶつけ 
たり、切ったりしないように注意してください。 

v_ J 



4 本機に添付のケーブルストッパをキーボード、マウスケーブル 
の上から被せた状態でケーブルストッパのツメ（ネジ巧のない 
側）を本体の溝に差し込む 
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ケーブルストッパの取り付け/取りかし 





























5 ケーブルストッパにケーブルを通した状態でケーブルストッ 
パのネジ巧と本体のネジ巧を合わせ、本体内側から本機に添付 
のネジで固をする 



6 ツメにま意しながら、 PCI ユニットをマザーボードに差し込み、 
取り付ける 



周辺機^ミ KU ムタワ1型) 


ケーブルストッパの取り付け/取り外し 
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7 RAID モデルなかのモデルは、手順 8 へ進む 

RAID モデルの場合は、ハードディスクドライブのスロット2 
(上側）に riDE 2」、ス□ット1(下側）に riDE 1」の表示名化の付 
いた信号ケーブルを元のように取り付け、マザーボードに LED 
ケーブルを取り付ける 



8 「ルーフカバーの取り付け」の手順でルーフカバーを取り付け 

る （P.74) 


ケーブルとケーブルストッパの取りがし 


1 「ルーフカパーの取り外し」の手順でルーフカバーを取り外す 

(P.71) 
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ケーブルストッパの取り付け/取りかし 










2 RAID モデルが外のモデルは手順 3 へ進む 

RAID モデルの場合は、ハードディスクドライブに接続されて 
いる信号ケーブルを取り外し、 LED ケーブルをマザーボードか 
ら取り外す 



3 PCI ユニツトをマザーボードから引き巧くようにして取り外す 

厂0チェックク- . 

PCI ユニツトをマザーボードから引き抜くときは、指を挟んだり、ぶつけ 
たり、切ったりしないようにま意してください。 

V_ J 



ケーブルストッパの取り付け/取り外し 


周ぶ機器を利用する(スリムタワー型) 

























4 本体内側からネジを外して、ケーブルストッパとケーブルを本 
体から取り外す 



5 ツメにま意しながら、 PCI ユニットをマザーボードに差し込み、 
取り付ける 
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ケーブルストッパの取り付け/取りかし 



































6 


RAID モデルなかのモデルは、手順 7 へ進む 
RAID モデルの場合は、ハードディスクドライブのスロット2 
(上側）に riDE 2」、ス□ット1(下側）に riDE 1」の表示名化の付 
いた信号ケーブルを元のように取り付け、マザーボードに LED 
ケーブルを取り付ける 



7 「ルーフカバーの取り付け」の手順でルーフカバーを取り付け 
る （P.74) 


周辺機^ミムタワ1型) 


ケーブルストッパの取り付け/取り外し 
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増設 RAM サブボ-ド(メモリ)®取りがし/取り付け 

大量のメモリを必要とする 0S やアプリケーシヨンを使用する場合には、 
別売の増設 RAM サブボードを取り付けることで、メモリを増やすことが 
できます。 


取りがけ前の確認 


本機に増設 RAM サブボードを取り付•ける前に、取りかけられる増設 RAM 
サブボード、取りがけ順序、スロットの位置を確認します。 

^0チェックク- . 

Windows 98を使用する場合、増設可能な最大メモリ容量は、51 2 MB 
です。 


◎取り付けられる増設 RAM サブボード 

本機には、増設 RAM サブボードを1枚単位で、最大2枚まで取りがけられ 
ます。取り(寸け可能な増設 RAM サブボードの情報は、 NEC の企業向けパ 
ソコン関連総合サイト 「NEC 8番街」 ( http :// nec 8. com ) の「商品の適合 
検索」でご確認ください。 

1. 「サポート情報」をクリック 

2. 左側のメニューの「ダウンロード' 0 S 情報•注意事項」じマウスポイン 
夕を合わせる 

3. 表示された「ダウンロード」項目内の「ビジネス PC 」 をクリック 

◎スロットへの取り付け順序 

あずスロット番号が小さ t 、方から埋まるように取りがけてください。ス 
ロット1から順番に取り付けることじなります。 
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増設 RAM サブボード（メモリ）の取り外し/取り付け 























増設 RAM サフホード組み合わせ例 


合計容量 

ス□ット 1 

ス□ット 2 

128 MB 

128 MB 

- 

2已 6 M 目 

2已目 MB 

- 

128 MB 

128 M 巨 

384 MB 

2已目 MB 

128 M 巨 

已] 2 M 目 

已] 2 M 目 

- 

2已目 MB 

2已日 MB 

1 G 巨 （1 日 24 M 巨） 

已] 2 M 目 

曰 12 M 巨 


©ス ロッ トの位置 



増設 RAM サブボードの取りがし 


广り チェックク_ 

増設 RAM サブボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯 
びた巧態で増設 RAM サブボードを扱うと、増設 RAM サブボードを破損 
させる原因となります。増設 RAM サブボードに軸れる前に、身近な金属 
(アルミサッシやドアのノブなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除 
くようにしてください。また、増設 RAM サブボードを持つときは、ボード 
の縁の部分を持ち、金属の部分には触れないようにしてください。特に、 
端子の部分を手で触れないようにま意してください。 


置機著碧害す4タワ—型) 


増設 RAM サブボード（メモリ）の取り外し/取り付け 
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r ルーフカバーの取り外し」の手順でルーフカバーを取り外す 
(P.71) 


2 増設 RAM サブボードの左右のレバーを外側に広げる 



3 増設 RAM サブボードを上へ弓 I きめくようにして取り外す 

取り外した増設 RAM サブボードは静電気防止用の袋などじ入れて 
保管してください。 


レバー 


4 「ルーフカバーの取り付け」の手順でルーフカバーを取り付け 
る （P.74) 
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増設 RAM サブボード（メモリ）の取り外し/取り付け 



増設 RAM サブボードの取りかけ 


チェックク- 

増設 RAM サブボードは、静電気に大変おい部品です。身体に静電気を帯 
びた状態で増設 RAM サブボードをほうと、増設 RAM サブボードを破損 
させる原因となります。増設 RAM サブボードに触れる前に、身近な金属 
(アルミサッシやドアのノブなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除 
くようにしてくださし、。また、増設 RAM サブボードを持つときは、ボード 
の縁の部々を持ち、金属の部分には触れないようにしてください。特に、 
端子の部せを手で触れないようにを意してください。 


1 「ルーフカバーの取り外し」の手順でルーフカバーを取りかす 
(P.71) 

2 左ホのレバーが外側に開いていない場合は、外側に広げてか 
ら、増設 RAM サブボードを切り夕き A の位置と誤挿入防止機構 
の位置を確認し、増設 RAM サブボード用コネクタに垂直に差し 
込み、取り付ける 

スロッ トし2 の 順番に取りがけてください。 

チェックク- 

増設 RAM サブボードには、向きがあります。逆には差し込めないように 
なっていますが、向きを間違えたまま無理に差し込むと故障の原因にな 
りますのでま意してください。 



増設 RAM サブボード（メモリ）の取り外し/取り付け 


周ぶ機器を利用する(スリムタワー型) 















3 左を 2 力所のレバーが切り夕き B に掛かるように、増設 RAM サ 
ブボードをしっかり押し込む 




切り夕き B 


广巧 チェックク_ 

増設 RAM サブボードがしっかり押し込まれたことを確認してください。 
しっかり巧し込まれていないと故障の原因となります。 


4 「ルーフカバーの取り付け」の手順でルーフカバーを取り付け 
る （P.74) 

メモリ取り付け後は、「メモリ容量の確認方法」じ従って、取り付け 
が正しく行われたかどうか確認してください。 


メモリ容量の確認方法 


■ Windows XP の場合 

1 「スタート」ボタンー►「マイコンピュータ」をクリック 

2 「システムタスク」の r システム情報を表示する」をクリック 

「システムのプロパティ」の 「全般」 タブの 中に メモリの 容量が表示 
されます。 

■ Windows 2000/98の場合 

1 「スタート」ボタンー►「設定」一コントロールハ°ネル」をクリック 

2 「システム」をダブルクリック 

「システムのプロパティ」の 「全般」 タブの 中に メモリの 容量が表示 
されます。 
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増設 RAM サブボード（メモリ）の取り外し/取り付け 


















チェックク- 

• BIOS セットアップメニューの 「Main」 の 「Total Memory」 でも確認 
することができます。メモリの容量を確認すると、搭載されている容 
量より数 M 己少ない容量が表示されることがあります。これはメイン 
メモリがシステムに割り当てられるためで、故障ではありません。 

-電源投入後デイスプレイの画面が表示されるまでの時間は、メモリの 
容量によって変わってきます。これは、メモリの初期化のためです。 

51 2MB2 枚増設した場合、約7秒かかります。 

V. _ J 

jiJ 立 

表示されたメモリが正しくな I 、場合は、メモリが正しく取りかけられて 
いる力>、本機で使えるメモリを取りがけているかを確認してください。 


置雲義 f ミ5乡ヮ—型) 


増設 RAM サブボード（メモリ）の取り外し/取り付け 
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PCI ボードの取り付け 

PCI スロットじは、本機の機能を拡張するための各種 PCI ボードを取り付 
けることができます。 


取りがけ前の確認 


PCI ボードを取りがける塌合、な下の取りがけ条件がありますので確認し 
てください。 


1 76mm W 下 


1 06mm な下 



98mm な下 


PCI ス□ット1 

搭載可能な PCI ボードサイズは、ノーフサイズ106 ( W ) mmx 17巨 

( D ) mm 政内となります。 

RAID モデルの場含 、 IDE RAID ボード標準（固定）。 

PCI ス□ツト吕 

搭載可能な PCI ボードサイズは、ノーフサイズ106 ( W ) mmx 17巨 

( D ) mm 政内となります。 

標準ギガビットイーサネット LAN + LAN を選択したモデルの場合、 

L 冉 N C ] 00 BASE - TX /1 OBASE - T ) ボード標準（固定）。 


广り チェック ク - 

. 工場出荷時に実装されている IDE RAID ボード、または LAN ボードを 
他の PCI スロットにがけ替えると故障の原因になることがあります 
ので、 PCI ボードを増設する際には、かず工場出荷時の巧態で空いて 
いるスロットに取りがけてください。 

- RAID モデルの場合、あ張 ROM を搭載した化張 PCI ボード (SCSI な 
ど）は、ご利用いただけません。 
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PCI ボードの取り付け 



















PCI ボードの取りがけ 


チェック ク - 

PCI ボードは、静電気に大変おい部品です。身体に静電気ををびた状態で 
PCI ボードを巧うと、 PCI ボードを破損させる原因となります。 PCI ボー 
ドに触れる前に、身近な金属（アルミサッシやドアのノブなど）に手を触 
れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。また、 PCI ボードを 
持つときは、ボードの縁の部分を持ち、金属の部分には触れないようにし 
てください。特に、端子の部分を手で触れないようにを意してください。 


1 「ルーフカバーの取り外し」の手順でルーフカバーを取り外す 
(P.71) 

2 RAID モデル(かのモデルは手順3へ進む 

RAID モデルの場合は、ハードディスクドライブに接続されて 
いる信号ケーブルを取り外し、 LED ケーブルをマザーボードか 
ら取り外す 



周ぶ機^ミ KU ムタワ1型) 


PCI ボードの取り付け 
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3 PCI ユニットをマザーボードから引き巧くようにして取り外す 

〇チェックク- 

PCI ユニツトをマ ザーボードから引き抜くときは、指を挟んだり、ぶつけ 
たり、切ったりしないように注意してください。 

v_ J 



4 


PCI ス□ットカバーの ネジを外し、 PCI スロットカバーを 取り 
がす 
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PCI ボードの取り付け 




















5 PCI ボードをコネクタに差し込み、手順 4 で取り外したネジで固 
定する 



6 ツメにま意しながら、 PCI ユニットをマザーボードに差し込み、 
取り付ける 



周辺機^ミムタワ1型) 


PCI ボードの取り付け 


93 
























7 RAID モデルなかのモデルは、手順 8 へ進む 

RAID モデルの場合は、ハードディスクドライブのスロット2 
(上側）に riDE 2」、ス□ット1(下側）に riDE 1」の表示名化の付 
いた信号ケーブルを元のように取り付け、マザーボードに LED 
ケーブルを取り付ける 



S 「ルーフカバーの取り付け」の手順でルーフカバーを取り付け 
る （P.74) 
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PCI ボードの取り付け 










AGP ボードの取り付け 

GeForce 4 MX 440、 またはデジタルデイスプレイ用コネクタボード 
( DVI - D ) を選択しないモデルの場合は、 AGP ボードを取り付けることが 
できます。 


取りがけ前の確認 


AGP ボードを取りがける場合、^^>(下の取りがけ条件がぁりますので確認 
してください。 

1 67 mm な下 


64 mm W 下 


55 mm な下 


AGP ボードの取り你ナ 


f チェックク- 


AGP ボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びたが態 
で AGP ボードを扱うと、 AGP ボードを破損させる原因となります 。 AGP 
ボードに触れる前に、身近な金属(アルミサッシやドアのノブなど）に触 
れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。また、 AGP ボードを 
持つときは、ボードの縁の部分を持ち、金属の部分には触れないようにし 
てください。特に、端子の部分を手で触れないように注意してください。 


r ルーフカバーの取り外し」の手順でルーフカバーを取り外す 
( P .71) 


置囊義 f ミ54タワ—型) 


AGP ボードの取り付け 
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2 AGP スロットカバーのネジを外し、 AGP スロットカバーを取 
り外す 

チェックク- 

取りかした AGP スロットカバーは、紛失しないように手近な箱や袋など 
に巧管してください。 

V _/ 



3 「増設 RAM サブボードの取り外し」の手順で増設 RAM サブボー 
ドを取り外す (P.85) 
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AGP ボードの取り付け 

























4 AGP スロットの レバーを倒してから、 AGP ボードを AGP ス 
ロット に差し込み、 AGP ボードが ロック されてレバーが水平に 
戻るまで巧し込んでから、手順2で取り外したネジを取り付ける 



レバー 


5 「増設 RAM サブボードの取り付け」の手順で増設 RAM サブボー 
ドを元通り取り付ける （P.87) 

6 「ルーフカパーの取り付け」の手順でルーフカパーを取り付け 
る （P.74) 


AGP ボードの取り付け 























AGP ボードの取りタル 


广り チェックク- 

AGP ボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた状態 
で AGP ボードを扱うと、 AGP ボードを破損させる原因となります。 AGP 
ボードに触れる前に、身近な金属(アルミサッシやドアのノブなど）に触 
れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。また、 AGP ボードを 
持つときは、ボードの縁の部分を持ち、金属の部分には独れないようにし 
てください。特に、端子の部分を手で触れないようにを意してくださし、。 


1 「ルーフカパーの取り外し」の手順でルーフカバーを取り外す 
(P.71) 

2 「増設 RAM サブボードの取り外し」の手順で増設 RAM サブボー 
ドを取り外す (P.85) 
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AGP ボードの取り付け 








3 AGP ボードのネジを取り外してから、 AGP スロットのレバー 
を倒し、 AGP ボー ドを垂直に引き巧く ようにして取り外す 



レバー 


周辺機^ミ KU ムタワ1型) 


AGP ボードの取り付け 
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4 工場出荷時に取りつけられていた AGP スロットカバーを手順 
3で取り外したネジで取り付ける 

广巧 チェックク- . 

GeForce4 MX440 、またはデジタルディスプレイ用コネクタボード 
(DVI-D) を選択したモデルの場合、 AGP スロットカバーは、本機に添付 
されていません。 

V _ 



5 「増設 RAM サブボードの取り付け」の手順で増設 RAM サブボー 
ドをもと通り取り付ける （P.87) 

6 「ルーフカパーの取り付け」の手順でルーフカパーを取り付け 
る （P.74) 
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AGP ボードの取り付け 


























ファイルベイ用巧薩の取りかし/取り付け 


内蔵 3.5 インチベイ 


内蔵 3.5 インチベイじハードディスクドライブが2台内蔵されているモデ 
ル ( RAID モデルは除く ） では、内蔵されているハードディスクドライブを 
取り外して、巧換用のハードディスクドライブを取り付けることができ 
ます。 

ハードディスクドライブを巧換したい場合は、「ハードディスクドライブ 
の取りがけ（ハードディスクドライブの巧换)」へ進んでください。 

ハードディスクドライブを取り外して、々換しない場合は、「ハードディ 
スクドライブの取り外し（スリムタワー型)」 （ P .105) へ進んでください。 

◎ハードディスクドライブの取り付け(ハードディスクドライブの交換) 


1 「ルーフカパーの取り外し」の手順でルーフカバーを取り外す 
(P.71) 

2 取り付けてあるすベてのハードディスクドライブから、信号 
ケーブルを取り外す 



ファイルベイ用内蔵機器の取り外し/取り付け 











3 取り外すハードディスクドライブの電源ケーブルを取り外す 



4 3.5 インチベイストッパを巧しながら、ハードディスクドライ 

ブを手前に引き出す 



5 ネジ4力所(左を2力所)を外して、ハードディスクドライブをブ 
ラケットから取り外す 
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ファイルベイ用内蔵機器の取り外し/取り付け 






























6 手順 5 で取り外したブラケットと、交換用のハードディスクド 
ライブのネジ巧を合わせ、手順5で取りかしたネジ (4 本)を取り 
付ける 



7 交換用のハードディスクドライブをカチッと音がするまで押 
し込む 



ファイルベイ用内蔵機器の取り外し/取り付け 


周辺機^ミムタワ1型) 















S 手順 7 で取り付けたハードディスクドライブに電源ケーブルを 

取り付ける 



9 ハードディスクドライブが2台取り付けられている場合は、 
「 SLAVE」 の表示名札が付いてし、る信号ケーブルのコネクタを 
スロット2(上側）に取り付けられているハードディスクドライ 
ブのコネクタに取り付け、スロット1(下側）に取り付けられて 
いるハードディスクドライカこ、 「MASTER」 の表示名札が付い 
ている信号ケーブルを取り付ける 

ハードディスクドライブが1台取り付けられている場合は、 
「 MASTER」 の表示名化が付いてし、る信号ケーブルを取り付け 
る 



10 「ルーフカパーの 取り付け」 の 手順で ルーフカパーを 取り付け 
る （P.74) 
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ファイルベイ用内蔵機器の取り外し/取り付け 


















◎ハードディスクドライブの取りがし（スリムタワー型) 


7 「ルーフカパーの取り外し」の手順でルーフカパーを取り外す 

(P.71) 

2 取り付けてあるすベてのハードディスクドライブから、信号 
ケーブルを取り外す 



3 取り外そうとしているハードディスクドライブの電源ケーブ 
ルを取り外す 



置機著留言す4タワ—型) 


ファイルベイ用内蔵機器の取り外し/取り付け 


105 




















4 3.5 インチベイストッパを押しながら、ハードディスクドライ 
ブを手前に引き出す 



5 ハードディスクドライブを固定しているブラケットのネジ(左 
ホ2力所）を外して、ハードデイスクドライブを取り外す 



6 空になったブラケットをカチッと音がするまで空いているス 
ロットに押し込む 

7 手順3で取り外した電源ケーブルを内蔵 3.5 インチベイの空い 
ているスロットに入れて置く 


ファイルベイ用内蔵機器の取り外し/取り付け 




















S 「MASTER」 の表示名札が付いている信号ケーブルをハード 
ディスクドライブに取り付ける 



9 「ルーフカパーの取り付け」の手順でルーフカバーを取り付け 
る （P.74) 


周辺機^ミムタワ1型) 


ファイルベイ用内蔵機器の取り外し/取り付け 
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周迪機器を利用ずる 

(Mate R スリムタワー型） 

ここでは 、 Mate R スリムタワー型に取りがけられる周辺機器や内蔵機 
器の取りがけ方法じつ t >て説明します。 


この章の読み方 


次ページの「接続できる周辺機器」を読んだ後に、目的にあわせて次に該 
当するページを読んでください。 


この章の内容 


接続できる周辺機器. . 110 

本体カバー類の取り外し . 111 

ケーブルストツパの取り付け/取り外し ... 115 

増設 RAM サブボード（メモリ）の取り外し/取り付け . 122 

PCI ボードの取り付け . 133 













接続でまる周巧機器 

次のような別売の周辺機器を取り付けられます。 




^かェック 

1このス□ッ 


ク_ 

卜は、使用できません。 
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接続できる周辺機器 































































































本体カバー類の取りかし 

ここでは、 周辺機器や内蔵機器を取り付けるときなどに必要なカバー類 
の取りがしでに ついて 説明します。 


ルーフカパーの 取りが し 


メモリやハードディスクドライブ、 PCI ボードなどの内蔵機器を取りかけ 
る場合は、本体のルーフカバーを取り外すあ要があります。 


2 

3 

4 

5 


本機の電源を切る 

本体に接続されているすべてのケーブル(電源ケーブル、アー 
ス線など）を取り外す 

盗難防止用の錠を巧用している場合は取り外す 

本体を横置きで使用している場合は、手順5へ進む 
本体を縦置きで使用している場合は、本体を横置きにする 

本体背面のネジ2本を外し、ルーフカバーを本体背面側にゆつ 
くりスライドさせて、そのまま引き上げる 

ルーフカバー 



^0チェックク- 


取り外したネジは紛失しないように、手近な箱や袋などに保管してくだ 
さし、。 


周辺雲を碧す 5 (M at S DC ス U ムタワ—型一 


本体カバー類の取り外し 
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ルーフカパーの 取りがけ 


ルーフカバーを取り(寸けるときじは、ホのようじ作業すると取りかけや 
すくなっています。 

1 ルーフカパーをフロントマスクから約 10 mm 離してかぶせる 

ルーフカバーが本体背面の屋体ロ ック じぶつからないようじして 
ください。 



2 ルーフカパーの 巧に本体の金具を' 通すようにして ルーフカ 
パーを 上から巧さえ付けながら本体前面側にスライドさせ 
「ルーフカバーの 取り外し」で取りかしたネジ2本を取り付ける 



3 を難防止用の錠をほ用している場合は取り付ける 

4 
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本体カバー類の取り外し 


ケーブル價源ケーブル、ァース線など）を本体に取り付ける 
























フロントマスクの取りがし 


増設 RAM サブボード（メモリ）を取りかける場合は、ル ーフ カバーと フロ 
ントマスクを取り外すあ要があります。 

1 「ルーフカバーの取り外し」の手順でルーフカバーを取り外す 

(P.111) 

2 フロントマスクの上側にあるツメ （3 力所)のうち中央のツメを 
本体から浮かせ、そのまま約1センチ手前に引いて上側のツメ 
(3 力所）を外してからフロントマスクの四隅を持ち、下方向に 
ずらして取り外す 

厂り V エック ク - - 

( フロントマスクの取りかしは、机の端などで行ってください。 j 


’ソメ 



周辺機器を碧す 5 (M at S DC ス U ムタワ—型一 


本体カバー類の取り外し 


113 













フロントマスクの取りがけ 


1 図のようにフロントマスク裏側のツメ（下側3力所）を本体の巧 
①、②、③に合わせてからフロントマスク裏側の突起 (3 力所）を 
本体の巧④、⑥、⑥に合わせて差し込み、ロックされるまでしっ 
かりと巧し込んで取り付ける 



2 「ルーフカバーの取り付け」の手順でルーフカバーを取り付け 
る （P.112) 
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本体カバー類の取り外し 


















ケーブルストツパの取り付け/取りかし 

キーボードやマウスの盗難防止とともに、ケーブル巧け防止のために、 
ケーブルストツパでケーブルを本体に固定します。 


ケーブルとケーブルストッパの取りがけ 


1 「ルーフカバーの取り外し」の手順でルーフカバーを取り外す 

( P .111) 

2 「フロントマスクの取り外し」の手順でフロントマスクを取り 
夕け '( P - Iis ) 

3 ファイルベイユニットのネジ (2 本）を外す 



ケーブルストッパの取り付け/取り外し 












4 


ファイルベイユニットを本体前面側へスライドさせ、止まった 
ところで持ち上げて取り外す 
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ケーブルストッパの取り付け/取りかし 
























6 


キーボード、マウスケーブルの上からケーブルストッパを被せ 
たげ態でケーブルストッパのツメ（ネジ巧の空いていない方) 
を外側から本体の溝に差し込む 


'ソメ 



7 ケーブルストッパのネジ巧と本体のネジ巧を合わせて、本体内 
側からケーブルごとケーブルストッパを、本機に添付のネジで 
止める 



周辺雲を碧す at S ムタワ—型一 


ケーブルストッパの取り付け/取り外し 
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s ファイルベイユニットを図のように本体のツメ庙ホ 2 力所いこ 
合わせて載せ、本体背面側にスライドさせる 

チェックク- 

ファイルベイ ユニッ トを取りがける際、ファイルベイ ユニッ トの下を 
通ってぃるケーブルを挟まなぃようにを意してくださぃ。 

V_ J 


フアイ J レベイユニット 



9 ファイルベイユニットと本体のネジ巧を合わせて、ファイルべ 
イュニットを取り外したときのネジに本）を取り付ける 
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ケーブルストッパの取り付け/取りかし 































10 「フロントマスクの取り付け」の手順でフロントマスクを取り 
付ける （P.114) 

11 「ルーフカバーの取り付け」の手順で、ルーフカバーを取り付け 
る （P.112) 


ケーブルとケーブルストッパの取り外し 


1 「ルーフカバーの取り外し」の手順でルーフカバーを取り外す 

(P.111) 

2 「フロントマスクの取りがし」の手順でフロントマスクを取り 
外す (P.113) 

3 ファイルベイユニットのネジ (2 本）を外す 



周辺雲を碧する (M at S DC ス U ムタワ—型) 


ケーブルストッパの取り付け/取り外し 
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4 ファイルベイユニットを本体前面側へスライドさせ、止まった 

ところで持を上げて取り外す 



5 本体内側からネジを外して、ケーブルストッパとケーカレを本 
体から取り外す 



6 取り外したネジで元通りにケーブルストッパを本体に取り付 
ける 

7 ファイルベイユニットを図のように本体のツメに合わせて載 
せ、本体背面側にスライドさせる 

厂かェックク- 

ファイルベイ ユニッ トを取りがける際、ファイルベイ ユニッ トの下を 
'通っているケーブルを挟まないようにを意してください。 
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ケーブルストッパの取り付け/取りかし 



























フ アイル ベイ ユニット 



8 ファイルベイユニットと本体のネジ巧を合わせて、ファイルべ 
イユニットを取り外したときのネジ (2 本)を取り付ける 



9 「フロントマスクの取り付け」の手順でフロントマスクを取り 
付ける （P.114) 

10 「ルーフカバーの取り付け」の手順で、ルーフカバーを取り付け 
る （P.112) 


周辺雲を碧す at S ムタワ—型一 


ケーブルストッパの取り付け/取り外し 
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増設 RAM サブボ-ド(メモリ)®取りがし/取り付け 

大量のメモリを必要とする 0S やアプリケーシヨンを使用する場合には、 
別売の増設 RAM サブボードを取り付けることで、メモリを増やすことが 
できます。 


取りがけ前の確認 


本機に増設 RAM サブボードを取り付•ける前に、取りかけられる増設 RAM 
サブボード、取りがけ順序、スロットの位置を確認します。 

◎取り付けられる増設 RAM サブボード 

本機には、増設 RAM サブボードを1枚単位で、最大2枚まで取りがけられ 
ます。 

取り付け可能な増設 RAM サブボードの情報は、 NEC の企業向けパソコン 
関連総合サイト 「NEC 8番衡 ( http :// nec 8. com ) の「商品の適合検菊で 
ご確認ください。 

1. 「サポート情報」をクリック 

2. 左側のメニューの「ダウンロード' 0 S 情報•注意事項」じマウスポイン 
夕を合わせる 

3. 表示された「ダウンロード」項目内の「ビジネス PC 」 をクリック 

◎スロットへの取り付け順序 

あずスロット番号が小さ t >方から埋まるようじ取りがけてください。ス 
ロット0から順番に取り(寸けることじなります。メモリ容量じよる取りが 
け順序の制限はありません。 
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増設 RAM サブボード（メモリ）の取り外し/取り付け 



















増設 RAM サフボード組み合わせ例 


合計容量 

ス□ット0 

スロット！ 

128 M 巨 

128 MB 

- 

2已色 MB 

2已日 MB 

- 

已] 2 MB 

2已日 MB 

2已白 MB 

已] 2 M 目 

- 

7白 8 MB 

已] 2 M 目 

2已色 MB 

2已目 MB 

己] 2 M 巨 

1 G 巨 

已] 2 M 目 

己] 2 M 巨 


© スロットの位置 



周辺雲を碧^^ミ^ at S DC ろムタワ—型一 


増設 RAM サブボード（メモリ）の取り外し/取り付け 
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増設 RAM サブボードの取りがし 


广巧 チェックク- 

増設 RAM サブボードは、静電気に大変おい部品です。身体に静電気を帯 
びた状態で増設 RAM サブボードをほうと、増設 RAM サブボードを破損 
させる原因となります。増設 RAM サブボードに触れる前に、身近な金属 
(アルミサッシやドアのノブなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除 
くようにしてくださし、。また、増設 RAM サブボードを持つときは、ボード 
の縁の部々を持ち、金属の部分には触れないようにしてください。特に、 
端子の部せを手で触れないようにを意してください。 


1 「ルーフカパーの取り外し」の手順で、ルーフカバーを取り外す 

( P .111) 

2 「フロントマスクの取り外し」の手順でフロントマスクを取り 
夕け '( P . IIS ) 

3 ファイルベイユニットのネジ (2 本）を外す 
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増設 RAM サブボード（メモリ）の取り外し/取り付け 


















4 ファイルベイユニットを本体前面側へスライドさせ、止まった 

ところで持ち上げて取り外す 



5 増設 RAM サブボードの左右のレバーを外側に広げる 



6 増設 RAM サブボードを上へ引きおくようにして取り外す 

取り外した増設 RAM サブボードは静電気防止用の袋などに入れて 
保管してください。 


周辺雲を碧す at S ムタワ—型一 


増設 RAM サブボード（メモリ）の取り外し/取り付け 
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7 


ファイルベイユニットを図のように本体のツメに合わせて載 
せ、本体背面側にスライドさせる 


チェックク- 

ファイルベイ ユニッ トを取りがける際、ファイルベイ ユニッ トの下を 
通っているケーブルを挟まないようにを意してください。 


フアイルベイユニット 
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増設 RAM サブボード（メモリ）の取り外し/取り付け 























s ファイルベイユニットと本体のネジ巧を合わせて、ファイルべ 
イユニットを取り外したときのネジ (2 本）を取り付ける 



9 「フロントマスクの取り付け」の手順でフロントマスクを取り 
付ける （P.114) 

10 「ルーフカパーの取り付け」の手順で、ルーフカバーを取り付け 
る （P.112) 


増設 RAM サブボードの取りかけ 


广り チェックク_ 

増設 RAM サブボードは、静電気に大変おい部品です。身体に静電気をを 
びた巧態で増設 RAM サブボードを扱うと、増設 RAM サブボードを破損 
させる原因となります。増設 RAM サブボードに触れる前に、身ぶな金属 
(アルミサッシやドアのノブなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除 
くようにしてくださし、。また、増設 RAM サブボードを持つときは、ボード 
の縁の部分を持ち、金属の部分には触れないようにしてください。特に、 
端子の部々を手で触れないようにを意してください。 


1 「ルーフカパーの取り外し」の手順で、ルーフカバーを取り外す 

(P.111) 


周辺雲を碧す at S ムタワ—型一 


増設 RAM サブボード（メモリ）の取り外し/取り付け 
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2 「フロントマスクの取り外し」の手順で、フロントマスクを取り 
外す (P.113) 

3 ファイルベイユニットのネジ (2 本）を外す 



4 ファイルベイユニットを本体前面側へスライドさせ、止まった 
ところで持を上げて取り外す 
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増設 RAM サブボード（メモリ）の取り外し/取り付け 





















5 


左ホのレバーがか側に開いていない場合は、外側に広げてか 
ら、増設 RAM サブボードを切り夕き A の位置と誤挿入防止機構 
の位置を確認し、増設 RAM サブボード用コネクタに垂直に差し 
込み、取り付ける 

スロツ ト 0,1 の順番で取りがけてください。 

厂〇チェック ク -, 

増設 RAM サブボードには向きがあります。をには差し込めないように 
なっていますが、向きを間違えたまま無巧に差し込むと故障の原因にな 
りますのでま意してください。 

V_ J 



6 左右2 力 所のレバーが切り夕き B に掛かるように、増設 RAM サ 
ブボードをしっかり押し込む 




「り チェックク- 

増設 RAM サブボードがしっかり}甲し込まれたことを確認してください。 
しっかり巧し込まれていないと故障の原因となります。 

V ) 


周辺襲を碧す 5 (M at S DC ス U ムタワ—型一 


増設 RAM サブボード（メモリ）の取り外し/取り付け 
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7 


ファイルベイユニットを図のように本体のツメに合わせて載 
せ、本体背面側にスライドさせる 


チェックク- 

ファイルベイ ユニッ トを取りがける際、ファイルベイ ユニッ トの下を 
通っているケーブルを挟まないようにを意してください。 


フアイルベイユニット 



^1011増設 RAM サブボ-ド（メモリ）の取り外し/取り付け 






















8 


ファイルベイ ユニッ トと本体のネジ巧を合わせて、ファイルべ 
イ ユニットを 取り外したときのネジ (2 本）を取り付ける 



9 「フロントマスクの取り付け」の手順でフロントマスクを取り 
付ける （P.114) 

10 「ルーフカパーの取り付け」の手順で、ルーフカバーを取り付け 
る （P.112) 


周辺雲を碧す at S ムタワ—型一 


増設 RAM サブボード（メモリ）の取り外し/取り付け 
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メモリ容量の確認方法 


■ Windows XP の場合 

1 「スタート」ボタンー►「マイコンピュータ」をクリック 

2 「システムのタスク」の r システム情報を表示する」をクリック 

「システムのプロパティ 」 の 「全般」タ ブの 中に メモリの 容量が表示 
されます。 

■ Windows 2000の場合 

1 「スタート」ボタンー►「設定」一コントロールハ°ネル」をクリック 

2 「システム」をダブルクリック 

「システムのプロパティ」の 「全般」 タブの 中に メモリの 容量が表示 
されます。 


ゴ■エック グ - 

• 巳10 S セットアップ メニ ューの 「 Main 」 の 「Total Memory 」 でも、確認 
することができます。メモリの容量を確認すると、搭載されている容 
量より数 MB 少ない容量が表示されることがあります。これはメイン 
メモリがシステムに割り当てられるためで、故障ではありません。 

-電源投入をデイスプレイの画面が表示されるまでの時間は、メモリの 
容量によって変わってきます。これは、メモリの初期化のためです。 
256 MB 2 枝増設した場合、約5秒かかります。 


表示されたメモリ容量が正しくな V 、場合は、メモリが正しく取りかけら 
れているか、本機で使えるメモリを取りがけているかを確認してくださ 

い。 
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増設 RAM サブボード（メモリ）の取り外し/取り付け 








PCI ボードの取り付け 

PCI スロットじは、本機の機能を拡張するための各種 PCI ボードを取り付 
けることができます。 


PCI ボードを取りがける塌合、た(下の取りがけ条件がありますので確認し 
てください。 

1 67 mm な下 


64 mm な下 


niiiiiiiiiiiiiiiiiiir 


55 mm な下 


PCI ス□ット 1 

搭載可能な PCI ボードサイズは、八ーフサイズ （Low Profile ) 

目 4( W ) mmxl 色 7( D ) mm じ(内となります。 

標準 LAN 十ギガビットイーサネット LAN を選択したモデル 

の場合、ス□ット2に LAN (1 000曰 ASE - T /1 OOBASE - 

TX /1 0 BASE - T ) ボード標準（固定）。 

標準 LAN + FAX モデムを選択したモデルの場合、ス□ット2 

に FAX モデムボード標準（固定）。 

PCI ス□ット 2 

广巧子 口が! 
工場出巧時に 
の PCI ボード 
PCI ボードを 

ロットに取り 

V 


\ 

実装されている LAN ボード、または FAX モデムボードを化 
にがけ替えると故障の原因になることがありますので、 
増設する際には、必ず工場出荷時の状態で空いているス 
がけてください。 


取りがけ前の確認 


周辺雲を碧^^ミ^ at S DC ろムタワ—型一 


PCI ボードの取り付け 
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PCI ボードの取りがけ 


チェックク- 

PCI ボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた状態で 
PCI ボードを巧うと、 PCI ボードを破損させる原因となります。 PCI ボー 
ドに触れる前に、身近な金属(アルミサッシやドアのノブなど)に触れて、 
身体の静電気を取り除くようにしてください。また、 PCI ボードを持つと 
きは、ボードの縁の部分を持ち、金属の部分には触れないようにしてくだ 
さい。特に、端子の部分を手で触れないようにま意してください。 


1 「ルーフカパーの取り外し」の手順で、ルーフカバーを取り外す 

( P .111) 

2 PCI ス□ットカバーのネジを1本外し、 PCI ス□ットカバーを取 
り外す 
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PCI ボードの取り付け 




















3 手順 2 で取り外したネジで PC Iボードを取り付ける 



4 「ルーフカパーの取り付け」の手順で、ルーフカバーを取り付け 
る （P.112) 


周辺雲を碧す at S ムタワ—型一 


PCI ボードの取り付け 
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この章の読み方 


順番に読んでいく必要はありません。目的にあわせて該当するページを 
お読みください。 


この章の内容 


ストラップスイッチの設定(スリムタワー型(高化張性タイプ)） ..... 138 

ストラップスイッチの I さを（スリムタワー型） . 141 

ストラップスイッチの設を (Mate R スリムタワー型） . 149 











ストラップスイッチ(!馈$ (スリムタヮ -型搞 J 願性タィプ)) 

BIOS セットアップメニユーで設定したパスワードを解除したいときに、 
ストラップスイッチを利用します。 


設定前の確認 


パスワード解除の設定をする前に、ピンセットやラジオペンチなど、小さ 
な物を捆むのに適した工具を用意してください。 


パスワードの解除(パスワードを忘れてしまつた場合) 


本機では、 BIOS セットアップメニューを使用してスーパバイザバスワー 
ドとユーザパスワードを設定できます。これらのパスワードを忘れてし 
まった場合、ホの方法でパスワードを解除することができます。パスワー 
ドを忘れていない場合のパスワードの解除方法は、『活用ガイドハード 
ウエア編』の 「 PART 2 システム設定（スリムタワー型(高拡張性タイプ) 
の場合)」の 「 Security の設定」をご覽ください。 

〇チェックク- . 

無断で/ \°スワードを解除することを防ぐために、セキュリティロックに 
錠を取りせけることをおすすめします。 


1 「ルーフカバーの 開け方」 の 手順で ルーフカパーを 開ける 
( P .25) 
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ストラップスイッチの設定（スリムタワー型(高拡張性タイプ)） 




















2 ストラップスイッチのジャンパをピンセットなどを使って、引 
き抜き、図の位置に差し込む 

抜いたジャンパはなくさないように保管してください。 



この位置に差し込む 



録 


3 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる 
( P .28) 

4 電源を入れ、 Windows を起動させる 

■エック ク - 、 

[ 必ずルーフカバーを閉じた後、電源を入れてください。 I 


5 Windows を終了させ、電源を切る 

G 「ルーフカバーの 開け方」 の 手順で ルーフカバーを 開ける 
( P .25) 


ストラップスイッチの設定（スリムタワー型(高拡張巧タイプ)） 
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7 手順 2 で差し込んだジャンパを元の位置に差し込み直す 



JCLRP 1 JCLRP 1 


S 「ルーフカバーの 閉じ方」 の 手順で ルーフカパーを 閉じる 
( P .28) 

た(上で、パスワード解除のストラップスイッチの設定は終了です。 
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ストラップスイッチの設定（スリムタワー型(高拡張性タイプ)） 










ストフツつスイツチの設定 (ス U ムタヮ-ぉ） 

BIOS セットアップメニューで設定したパスワードを解除したいときに、 
ストラップスイッチを利用します。 


設定前の確認 


パスワード解除の設定をする前に、ピンセットやラジオペンチなど、小さ 
な物を抱むのじ適した工具を用意してください。 


パスワードの解除(パスワードを忘れてしまつた場合) 


本機では、 BIOS セットアップメニューを使用してスーパバイザパスワー 
ドとユーザパスワードを設定できます。これらのパスワードを忘れてし 
まった場合、ホの方法でパスワードを解除することができます。パスワー 
ドを忘れていない場合のパスワードの解除方法は、『活用ガイドハード 
ウュア編』の 「 PART 3 システム設定（スリムタワー型の場合）」の 
「 Securi かの設定」をご覧ください。 

「り チェックク- 

無断で/くスワードを解除することを防ぐために、セキュリティロックに 
錠を取りせけることをおすすめします。 


1 「ルーフカバーの取り外し」の手順でルーフカバーを取り外す 

( P .71) 


ストラップスイッチの設を（スリムタワー郵 







2 RAID モデルなかのモデルは手順 3 へ進む 

RAID モデルの場合は、ハードディスクドライブに接続されて 
いる信号ケーブルを取り外し、 LED ケーブルをマザーボードか 
ら取り外す 



3 PCI ユニツトをマザーボードから引き抜くようにして取り外す 

厂0チェックク-, 

PCI ユニツトをマザーボードから引き巧くときは、指を巧んだり、ぶつけ 
たり、切ったりしないように'ま意してください。 
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ストラップスイッチの設定（スリムタワー型) 


























ストラップスイッチのジャンパをピンセットなどを使って、次 
の図のように引きおく 

抜いたジャンパはなくさないように保管してください。 



ストラップスイッチの設を（スリムタワー型) 






























5 ツメにミま意しながら、 PCI ユニットをマザーボードに差し込み、 
取り付ける 
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ストラップスイッチの設定（スリムタワー型) 






















6 


RAID モデルな外のモデルは、手順 7 へ進む 
RAID モデルの場合は、ハードディスクドライブのスロット2 
(上側)に riDE 2」、ス□ット1(下伽に riDE 1」の表示名化の付 
いた信号ケーブルを元のように取り付け、マザーボードに LED 
ケーブルを取り付ける 



7 「ルーフカパーの取り付け」の手順でルーフカパーを取り付け 
る （ P .74) 

8 電源を入れ、 Windows を起動させる 

广巧 7■エック ク - 、 

[ 必ずルーフカパーを取りがけたを、電源を入れてください。 j 


9 Windows を終了させ、電源を切る 

10 「ルーフカパーの取り外し」の手順でルーフカバーを取り外す 
( P .71) 


ストラップスイッチの設を（スリムタワー型) 














11 RAID モデルな外のモデルは手順 1 2へ進む 

RAID モデルの場合は、ハードディスクドライブに接続されて 
し、る信号ケーブルを取り外し、 LED ケーブルをマザーボードか 
ら取り外す 



PCI ユニットをマザーボードから引き抜くようにして取り外す 

チェックク- - 

PCI ユニットをマ ザーボードから引き抜くときは、指を挟んだり、ぶつけ 
たり、切ったりしないようにま意してください。 
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ストラップスイッチの設定（スリムタワー型) 


























13 手順 4 で引きないたジャンパをピンセツトなどを使ってスト 
ラップスイツチに元のほりに差し込む 


ツメにま意しながら、 PCI ユニットをマザーボードに差し込み、 
取り付ける 



ストラップスイッチの設を（スリムタワー型) 






















15 RAID モデルな外のモデルは、手順 16 へ進む 

RAID モデルの場合は、ハードディスクドライブのスロット2 
(上側)に riDE 2」、ス□ット1(下伽に riDE 1」の表示名化の付 
いた信号ケーブルを元のように取り付け、マザーボードに LED 
ケーブルを取り付ける 



16 「ルーフカパーの取り付け」の手順でルーフカパーを取り付け 
る （ P .74) 

た(上で、パスワード解除のストラップスイッチの設定は終了です。 
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ストラップスイッチの設定（スリムタワー型) 











ストラップスイツチの設定 (Mate R スリムタヮ-型) 

BIOS セツトアップメニューで設定したパスワードを解除したいときに、 
ストラップスイッチを利用します。 


設定前の確認 


パスワード解除の設定をする前に、ピンセットやラジオペンチなど、小さ 
な物を摘むのじ適した工具を用意してください。 


パスワードの解除(パスワードを忘れてしまつた場合) 


本機では、 BIOS セットアップメニューを使用してスーパバイザバスワー 
ドとユーザパスワードを設定できます。これらのパスワードを忘れてし 
まった場合、ホの方法でパスワードを解除することができます。パスワー 
ドを忘れていない場合のパスワードの解除の方法は、『活用ガイドハー 
ドウュア編』 「 PART 4 システム設定 (Mate R スリムタワー型の場合)」 
の 「 Security の設定」をご覧ください。 

〇チェックク- . 

.ストラップスイッチを使用してパスワードの解除を巧った場合、 

巳 IOS の設を値が工場出荷時の状態に戻りますので、設定内容をメモ 
しておき、パスワード解除のストラップスイッチの設定終了後、再度 
設定を巧ってください。 

巳 IOS 設をの設を方ミちについては、『活用ガイド/、ー ドウエア 編』 
rPART 4 システム設を (Mate R スリムタワー型の場合)」をご覧く 
ださい。 

-無断でバスワードを解除されることを防ぐために、セキュリティロッ 
クに錠を取りがけることをおすすめします。 

V _ J 


1 「ルーフカバーの 取り外し」 の 手順で ルーフカバーを 取り外す 

(P.111) 

2 「フロントマスクの取り外し」の手順でフロントマスクを取り 
外す (P.113) 


ストラップスイッチの設定 （Mate R スリムタワー型) 




















3 ファイルベイユニットのネジ (2 本）を外す 



フアイルベイユニット 


4 


ファイルベイユニットを本体前面側へスライドさせ、止まった 
ところで持ち上げて取り外す 
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ストラップスイッチの設定 （Mate R スリムタワー型) 






















5 ストラップスイッチのジャンパを弓 I き巧き図の位置に差し込む 




6 手順 5 で差し込んだジャンパを元の位置に差し込み直す 

7 ファイルベイユニットを図のように本体のツメに合わせて載 
せ、本体背面側にスライドさせる 

〇チェックク-, 

ファイルベイ ユニッ トを取りかける際、ファイルベイ ユニッ トの下を 
'通っているケーブルを挟まないようにを意してください。 

V J 




ストラップスイッチの設定 （Mate R スリムタワー型) 










































































フ アイ J レベイ ユニット 



S ファイルベイユニットと本体のネジ巧を合わせて、ファイルべ 
イユニットを取り外したときのネジ (2 本）を取り付ける 



9 「フロントマスクの取り付け」の手順でフロントマスクを取り 

付ける （P. 11 4) 


ストラップスイッチの設定 （Mate R スリムタワー型) 

























10 「ルーフカバーの 取り付け」 の 手順で、 ルーフカバーを 取り付け 
る （ P .112) 


11 電源を入れる 

广り チェック ク _ 

I '必ずルーフカパーを取りがけたを、電源を入れてください。 


72 「 NEC 」 ロゴの面面で 、 「Press < F 2> to Enter BIOS Setup 
< F 12> to Boot on Network 」 と表示されたら、 【 F 2】 を巧す 

BIOS セットアップメニューが 表示されます。 

13 【 F 9】 を巧す 

「load Default Setting (Y/N)?」 と表示されます。 

14 【 Y 】 を巧し、 【 Enter 】 を巧す 

工場出荷時の設定値を読み込みます。 

15 【 F "!。】 を巧す 

「Save to CMOS and EXIT (Y/N)?」 と表示されます。 

16 【 Y 】 を巧し、 【 Enter 】 を巧す 

設定値が保存され、 BIOS セットアップメニューが終了します。 

た(上で、パスワード解除のストラップスイッチの設定は終了です。 


ストラップスイッチの設定 （Mate R スリムタワー型) 
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